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Pere atte 29 COR 

导 加 得 击 有 两 关 ， 部 本 气 性 的 癌 氮 协和 好 气 性 的 回复 南 。 
RRA, He FLAG ti AAR Saher: 
i EUSA FIRM IER NC, CoML OEE pee 
WRK. EMME EE 25—30°C ZH, | 
APRS A TS 
VRE WHEDLARA OE, CMA 。 


-作为 能 源 进行 回复 作 用 。 在 土壤 或 卉 养 基 中 如 有 丰富 的 可 答 
RAH EMEA ASL ATOR ERLE Ree | 
以 往 ， 间 会 降低 甚 平 会 背 失 其 固氮 能 力 。 土 壤 中 含有 适量 的 局 
磅 酸 盐 和 全 时 有 利于 闫 所 菌 的 生长 和 发 育 ， 若 有 微量 元 素 如 加 
大 钼 和 似 存 在 ,可 刺激 其 发 育 与 提高 其 固氮 作用 。 las 
EI BEAT FSS ath 
1. ABER: | i 
SUSAR, WT HOUR LAR 8 B"FI, MS 
AACE, NU SRA 
ee iii é 


“Mes 


cL uke ye Wied 

ER, Jere AT, SONS 5m, 随后 呈 灰 白色 ,后 

SRNR Cae es, BRABARIEM ae 

een ae 

. 2. (RR AAR: * 

奈 状 或 即 图 形 ;为 固 气 商 中 国体 最 大 的 -种 | ENA 

| BI RUIRDED|, MUA GA MUNA BURL, 不 形成 英 腊 。 周身 
MEI, ” ae 
菌落 平滑 . 干 或 温润 ,不 常 产生 色素 ，， ite rw MLAS 

: PEER MES WOOK, ASSERT 


这 种 站 将 多 分 布 在 河水 中 在 土壤 中 少见 。 

3. FECA AA: eo 

知 长 杆 状 ,后 期 培养 哇 短 村 状 或 近似 球状 ， 无 明显 机 人 
BRR JAA BCE ETA 

a ee 


-分布 在 土壤 中 或 水 中 
4， 黑 固氮 离 : 
短 杆 状 ， i AS ARLE, aun SRAM BEAR, 3 
由 3—4 PMR RNG, SME, RRS 
«RP TR, Panes: Rear A ST 
基 中 而 使 之 变 黑 
分 布 在 一 hte, 在 盐 渍 化 土 坟 中 亦 能 发 育 。 
5. Be sh Ll aU 


和 ，_ 初 旦 和 村 状 ,后 为 外 图 形 或 球形 ;成 对 , 胞 内 无 时 粒 体 ,后 
My sit aE, AME, Sng ie 


6. Rm: 


a AMER ATI A, HORDE A, 
o 和 RITE. ASW E aateA, - | 
ARE A APE, DSIRE NEE BE 
“分布 在 酸性 水 稻 土 中 。 
II， 根瘤 茵 : 
AIRES MON ERR, MICE 
 * KDE RBI. 
PUA RAGA, (2 RA PY ELE, 
MBEAN KR. BAM CELI ETT A OY AIA, 
PAM RMAREROM. WRIA LR 
Ep RIA TT SE PL AC RAE, Seth AUT LE 
He TMC POR SO BSS, MEHR 
 ARERORERO ED. ER ne 
K REP AB ARERL Ke, 特别 是 生长 素 (Biotin) A 、 
以 提高 繁殖 量 数 倍 至 数 十 倍 ， 这 类 生长 因素 在 酵母 菌 中 合 量 
很 多 ; 汪 此 常用 酵母 菌 浸 液 加 在 培养 其 中 。 ae 
MMA, ah 28°C AAW Ase, 
APOE IE 6.5-—7.5 ZO PAR 
RE Al, SR RATED HAA AIL, 
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a - 


, eae 133i ee 
TSA) BUTANE (EL SHO RE ae, 
HUIFIEM, TROLS IE 旺 。 
UTR HSE AR, CORA Fe | 
的 变化 很 大 。 在 根瘤 中 生活 的 根瘤 菌 有 两 种 主 要 的 形态 :GO 
在 幼 根瘤 中 为 极 小 能 运动 的 短 杆菌 ,@@ 随 着 椒 瘤 的 发 青 } 亢 体 | 
， 变 大 ， 便 失去 草 毛 和 形成 分 双 且 具有 环节 状 BULB | 
的 形态 多 种 多 祥 ARN, AEE REAR | 
AT. EMRE LER AAMT BRS | 
氏 染 色 反应 为 负 反 应 。 ul 
A LA ee A EER EEA GLB TE BB a 
瘤 , 其 形态 也 是 不 一 致 的 ， hs 常常 | 
| RAR. | 
RR ETE. RAMI : 
下 的 一 些 区 别 : a 
II、， 硅 酸 盐 秋 蓝 : 
SA AUT FT I AR BEB ERT ORE 
- 植物 吸收 利用 ,还 能 固定 空气 让 的 氨 素 ， 因而 可 以 促进 植物 的 “ 
RE PET. is 
RE ch A as OE UE 适宜 生长 温 度 是 ， 28—-30°0, | 
生长 环境 的 酸碱度 反应 以 中 性 或 微 碱 性 为 宣 :能 利用 这 粉 作 
为 碳 源 , 不 能 在 有 机 的 含 氨 化 谷物 中 生长 。 
PEA CE IS TRILATERAL ee 
落 , 菌 落 有 明显 的 弹性 和 坚固 性 ?由 于 生长 迅速 》 很 快 拓 延 及 | 
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st 人 要 大 的 人 ,人 | J 


acorns em ote 
| FRPP Ry 30 一 32?0 I EAE FRA RIESE, SB 


CRM pecans. 2 aa 
PRET MURR, : a oe 


IV. Petia: | tii : 
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AS, RAED i; KS RR, HE 
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SIRT LASER. AERA 
培养 时 ,菌落 的 颜色 亦 由 灰色 变 成 褐色 。 
cn RS > ARSE.. PT 
分 离 出 86% HBR. 
=. BIREF MST LF: ne 
工 @RILAAPFP RSE: 
ll, 生产 前 各 项 事务 的 组 机 准备 :. 
根据 生产 上 的 需要 和 条 件 的 量 尖 可 能 来 确定 建 厂 规模 ， 
HRP. See ot hae 
面 : 
全 -所 ， 生产 所 需 的 物 丑 准备 
(1) 用 具 : 如 试管， IR ACER PI | 


ce a aTR Lok | 
>) (2) BH: WKAR LRT AL, RASS. 
(3) 无 菌 工作 条 件 : 如 无 菌 工作 室 或 无 次 搂 种 箱 ， 工 作 
RB pane ar 7 ‘ 
(4) 检验 和 培养 用 的 药品 及 其 他 原料 
(6) 泥炭 及 包装 原料 的 供应 和 加 工 。 
(6) 保温 培养 条 件 。 sia 
2. mE: | 
(= 一) 确定 工序 井 制定 规格 标准 。 
1 三) 制定 工厂 管理 制度 。 


>. 
区 三 ) 考 虑 成 本 核算 。 
(四 ) 产 品 与 原料 的 供销 联系 。 
8. WUE ea ae 
be S38 Aa) EBL ee 
REET, CERMA TE, UATE RE 
IMAI RAR | Oe 
某 些 用 具 , 除 应 用 前 进 FARO UF ” 
能 保证 良好 的 工作 效果 。 <r 


清洗 常用 肥皂 水 和 洗 液 (Cleaning Solution), maa,” 
‘ THEA EES AMEE By ha EME HE ROH, MRA 


”水 配制 而 成 ， 其 比例 为 重 铬 钙 100 克 、 粗 硫酸 100 ZEA; FRR 
水 1000 毫升 先 以 重 铬 酸 钾 100 ESKDALE 
“” 撞 使 其 至 部 深 解 一 然后 绥 绝 的 加 入 硫酸 朗 成 。 洗 液 初 配 时 劳 
AL, A FARE 
ss APRIZSETSCER ALE, HRD LE IS oe RSE 
75 克 , 加 入 140 毫升 的 水 ， 然后 再 加 硫酸 200 毫升 配 成 5 
新 出 厂 的 玻 现 用 其 ,一 般 置 于 温 热 水 的 肥 昔 来 中 剧 洗 后 ，， 
以 清水 淋 洗 数 次 便 可 应 用 。 如 为 多 次 使 用 的 玻璃 用 具 苑 除 沟 
肥皂 水 刷洗 之 外 ， 向 须 用 将 液 泡 当 数 小 时 ， Ra A iA 
和 以 蒸馏 水 冲洗 2-3 RS :下 
的 区 用 具 ， 在 证 上 和 进行 
理 。 井 趁 热 倒 去 其 中 的 剩余 培养 物 。 
TIT, 选择 配制 培养 基 : 
培养 基 是 人 工 制备 的 彰 菌 生活 环境 ， 任 何 培养 基 的 好 坏 “ 
RETA THREE DEAT RARER, SH MIEEH 
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c . f ‘ ‘ . f- 7 ae 
sey - f ， YY 
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ee ce eae Leste cee ee 
和 成 本 

NV, Hehe RIE RRR AS Ts 

— ce 葡萄 精 C 革 油 ) a 


rt io é 
10 FS 5 es Ar 人 了 


tie... A 1 ee 


0.5 HE 
0.1 克 -: 
2 1—2 be ey hts Beh 
eR | 1518 CHABAD) 
gee, | ; 1000 毫升 RES. 
C2): i re Ob e 
ro : 
i ie el — 0 0.8 3 
BPR a Mol Fe, 
MBBS WOKS 
MR OE 
2% We BEEZ MS 100 毫升 7 ics 
洋 荣 。 巧 克 《液体 培养 可 列 去 ) 
-水 900 毫升 ， | 


Ci IER 00 Hk — Th EBA ERR 0B 
压 水 处 理 20 7 Si FHA AM), ASIII ATER 
HE RIL HFEF aa Hh J BLOTS BE BE I Hh 
PRIN, FSG) ARP UE EBA 7k 2h BEBO Zp TT 1 FH, 
HERS OG A, FEAR ANAT Bk OR 
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Ne See 本 
i 2 a eo 
- ae — ~aty 
3 + es 
. 4 has 


ae. (A MRNA RRR HIM 
也 应 考虑 到 这 一点 。 0. ae 
2 了 和 应 于 大 生产 的 天 件 ， 凡 全 了 扩大 时 
。 间 , 种 子 凋 液 应 与 大 量 培养 的 培养 基 的 成 分 一 致 。 “a 


fk: 
. oe 


EFRON ES MR A PL, 4 a 
4p EW a PSE AY BER — FE A ER, we BR TOR om 
SET PRAT 
1, FRAG RRMA: o 
Hane a aes 
”二 虐 或 与 白糖 每 中 om | 
sit: BR — RE Sys aS 1 


碳酸 征 @ 3 高 | : 
RAC - - OT ee ee | 
FE 9-2 克 i 
洋 荣 ( 液 体 培养 可 缉 去 ) 15-20 3 pk, 
水 ”1060 毫升 
in He Be ae! 
ae 了 页 
磷酸 氧 二 钙 0.2 克 rs eo So 
BEBE 7 0.25% petals “tae 
人 ieee 
| IRS OTe NR 丽 二 和 
本 和 
WARES AAR DS HT a WSN AAR, EPMA 0. Bee 
10 


a ye reson at 
COMM: 


eee RED 100—200 3% 


RR Be. 
ie: Ge PRR sb gs Sha eel 


和 EN 43 1000 2671 


“abe cut sched Ft 


og :培养 基 的 处 理 : 

( 甲 ) 调 整 酸碱度 
用 比 色 的 方法 ， se PHU eT AE A 
来 进行 比较 、 测定 和 调整 。 
(1) 图 中 第 一 管 : 培养 


ets 


标准 比 色 管 We ae 
第 三 管 : PARR 、 


加 “站 陶土 可 用 玻璃 .土壤 提取 物 代 ; 
= 
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amet etn) a ees Falk SS 


Re. 增 养 基 3 省， nei 8 AEF, mie | 

‘ ARF HBAL)0.25—0.5 BFE 

ee tte Het 1 a FR 如 需要 PE 7.6 HS, BIA 7. of ae 
eee, OO Man, | 


(3) 比较 试管 的 颜色 ， er re 表示 大 


ie, ZUM CCL BIE; EA an 类 


(NaOH) iE, 


CD SE oe ae RE 
SA, HRS, LEW EREMSHIE | 


sai CD ALTRI RRAN TAC, ASRS 


-多少 始 符合 要 求 的 PH fi, 
Boe 2 毫升 的 培养 基 内 所 用 1/20 'N NaOH: 的 量 为 0.5 —~ 

升 毫 ， 则 所 配 一 升 的 培 基 中 应 加 2:0: 5= 1000: x@ 250 毫升 

Ef jn Na-OH 250 毫升 地 能 使 1000 毫升 的 培养 基 成 pH 7.6, 

WV), 1 N Na-OH f¥ 1/20 N NaOH Hil jn: 总 和 


= 


30-7 2 Ht spe 3 i 4 7 
cay see a fo A 
ge ee ea 

MIVA RB AW BITS 4 
(AKER ss 

AERTS RFR, i TM 


— TERETE AR} RE we teh ao: 


(1 10, PAB; Be 15 HH, 20 4 Sil, 
: : 


‘12 


(9) ewan 4 
a. 器 内 加 适量 水 A: EU fi 


全 arroaamcuxaantaeeop 
f, BOP RIA KE 
aes 6. RAHHAE 0 BE, alates 
| Oh, PUR, RENEE : 
ae SUNK, RIMNCANTET, 3 
(3) PE PAA F ,温度 EEE SER ELIE B 
BERRA AT Hi AE A EL NBDE ts 


ACCES LIME INTERES” 
: ae tc 
ERR eae BCD 中 Sear ia 。- 度 CO) 
有 102.3 本 ee Cee Ce 志 
re 5 108.8 14° &  £20.2) 
Di Bios) i 118.0 15 121.2 
RD 115.0 iT * * 29° 496.2 
r Sse 118.0 | ipa li tas 30 : | 184.6 
CT Ama ERE We 


IV. PEPIN T 
(—) 4A: | | | 
ULI TE ARIUS 11 ARIE TA PRL, BE 


438 


对 某 二 种 微生物 进行 研究 或 应 用 ， 先决 间 题 是 如 何 获得 其 


系 培 养 。 在 菌 肥 的 生产 中 ,, 单 郑 获得 某 秋英 的 头 培 养 是 不 够 


”的 ,还 要 经 选 青 优 良 的 六 种 , 即 寺 适应 于 当地 二 来 气候 与 活 
ROA : 


Pie ih RA RSME SRM. 


复杂 类 群 样品 中 ， 经 过 稀释 培养 ， 或 利用 其 特性 进行 选择 培 、 
” 养 /或 以 复壮 的 方法 来 得 到 所 要 求 的 菌 种 ws ee 
下 面 就 奋 肥 生产 中 的 两 种 昔 种 的 分 离 塔 育 法 水 学 全 让 
明 。 
oe ieee eth ake 
CH) 分 离 : ts Mee 
C1) 稀释 培养 分 离 :2 in : ee 
ik: METH BEATER CAM OR 
RHREERLEA RM. GAARA Re. 
Bera DAB OL IBA TEk, SERA 
SHE UN aR. | 
Kae: ppliepunnene er 
于 95% 的 酒精 中 处 理 2 一 5 Het, VIRAL ALA, 
后 在 0.2% MAR PISA 10-15 AS, ABN ALK Pa Ae 
34 AVR ARTA be is 
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, ; oo ce ‘gee - Y 5 7 
aS, cae Aira ee ak, 去 
”3 有， _ 2 ~ . 


: WIZE _ 例 大 三 由 中 IE RI, se 

; mL 25°C 的 温 箱 中 培养 

BMS: WRI, FROME 

RM TIRARR fT ERT BMH 
TPR ACR ERE. 

| Bi: RRO, ETRE 

RUA ROL A MAD, RRA RIN MUD RE 

ABIL RR BH, 7k OSE HSER ORL. 

RAI AE RATER ETA, PHAR ETE 

®, WITHER RA, RT, 须 先 经 灭 菌 


KORE EAN, CRE FE API HIRE RE itt —~ : 


soa 
(2) RR BS: HEM HORI. Wat HUT RO. 
mse 8 7 Ae LU EE, 
‘BIE 25°C HA PH, BAT RG MME, 
ARBRAARET EMEA, - 
2. RAD BSR: 
(1) BR LITSE ALD BE: 
二 从 高 产 的 杭 , 才 或 其 他 作物 的 地 上 取 表 十 ， P44 003%, in 
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本 BRR: 到 天 的 培养 了 三 个 ， 每 个 培养 用 可以 re 


AN KBR. stot Oe et kak eH ic 


ih 2.8 30% HmRR OR eT mes a 


A JAHRE URBER 大族 大 洁 养 下 5 币 成 A 


a 0 eames 
BARE ARMA AA, Ae ESUERE,, RE 
落 进 行 idechiiiauandanbniaini:iame Mndaial 
LATERAL, HAR BD zi, 
2) -选择 培养 纯化 : ee peer | 
安息 香 酸 铺 无 氮 培 养 基 土 进一步 纯 化 ; PRA R AS 
Hi, HEI AR PR EE MRR, Ait, Fe 
ATO AERE TE. HERE MIRED ARMS 
期 显 灰 色 , 最 格 变 为 棕 标 色 。 7 “三 ee 和 
( 动 RE: Oe I SR 
| PRRARRAZIE, tr oem TRE, 便 _ 
AL Ye EOE A BE IES ， | 
nee = Ce 
La PART ERE, TRA ee 
Sik Yo TRB Ve FCs A TE A TY 
salve FS, FETE BLA TESTE SE PER A : 
加 培养 , 即 可 得 省 度 其 高 的 纯 菌 液 ” 证 
FRA RIERA, RT, mot 
FETA, SER SAAR. 污 : eng | 
V. MBAR | 且 汪 二 合计 
STE) PUREE FE BOR BRR RRR 
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一 


is hele ian 


Sa. Wein cemtond one 


WES, CRT ETSI, AR 


. FR Ta SOA Hy REE tty BETA BR WE A 
- 器 太 多 ， 灭 菌 及 搂 种 所 需 机 的 劳动 量 太 大 ， 因而 影响 生产 量 ， 
生产 出 来 的 疡 品 成 本 高 兄 。 
PBR ME I A 
Bh, BREA HT TY DAI 
” 备 替代 。 男 体 培养 基 的 搂 种 问题 ， 可 采用 灭 菌 的 画笔 或 棉花 
茧 到 种 子 背 液 求 涂 布 ， 但 培养 基 的 装 瓶 无 凋 搂 种 工作 最 好 在 

无 菌 接种 箱 或 无 菌 工作 室内 进行 。 
”液体 培养 :: ROSE RE ARIK BD TEM, 在 液体 
“培养 基 中 接种 糊 菌 大 输 予 保温 郎 可。 因此， 培养 的 方法 简便 
而 成 本 低 ,无 需 特殊 的 器 材 , 生 产量 大 ， 但 需 灌注 大 量 先 菌 的 
空气 ,容器 众多 ,要 保证 至 部 无 苗 处 理 比 较 困难 ， 为 其 缺点 。 
液体 培养 过 程 如 发 生 污染 ;全 部 培养 芭 不 能 应 用 而 报废。 
AAT TRAM AAR RMA AOA, to 
容器 为 车 速 形式 ， 可 设法 经 由 二 密 玉 道 管 灌注 培养 基 接种 及 

无 茵 空气。 若 容器 无 无 菌 工作 装置 ， 只 须 用 普 ge 
ERIE, NEUE AY A LL IPL ES 然后 以 灭 菌 的 盐 

EST ES EPH, AE CLI SENT 
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i 加 


ee Te RP ee Pe 
从 无 茵 水 冲洗 的 方法 , 亦 可 应 用 消毒 所 <a 机 
ht, ania ee. fo 


retry be tt 方法 也 很 多 ， ATURE 


sehaielidinginiit ait Vigcsne birdy =? 


INF » VU, a HR aed =) SE Th 


VE. 泥 矶 和 包装 材料 的 加 工 处 理 :， Mia 

1. AbPB VER: 泥 尖 《 双 称 草 煤 ) 是 地 层 中 一 种 向 未 完 到 
分 解 的 有 机 碳化 物 ， 在 我 省 的 分 布 很 三， 湛 池 沿岸 几乎 到 处 - 
mH, AREER LA ERATE ISS 
好 。 
er ee ee ee 


PAAR FFA AM EASY» FEF cE ee, 
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~ 


“的 再 整 和 处 理 。 IRMA AURA 20% AHA a 
MEHR ADRS, RAMEE Re 

ee eee ee 
pe PRE HEI, BRS, tT Pe, E 


. RNARRH. BRAS Za, SALA PA 


BR ABI He RATE AT RAR ETL 
| WRT | 
<I EAS FUE ARE 应 进行 人 水 量 和 pH 值 的 


测定 ， #: pH 值 偏 酸 , 需 用 石灰 或 草木 灰 调 整 到 微 碱 性 ;含水 


GTR RNs PH 值 的 测定 可 用 比 色 法 
” 或 电极 法 。 | 
: EBD A LAR OE AEB NE 
epEOMeeiEs—. ; 
2， 准备 包装 : IGF RUE SHY RUA, 5 UCI 
态 烙 构 和 生理 上 的 某 些 特性 ， 以 及 运输 行程 的 远近 等 来 考虑 
REBEL R, GH A A AI AE SEMA. 
AAR SR Maa FA AR, SARTRE RR 
HE , BT SE ARK RL AS EAT LE BS 
WARS EP EE, OTMT 1S ATR Eh BFE 
过 形 态 千 构 ， 生 活力 较 弱 则 全 FBI BGAN 9k LAR NF I 


这 


| ,包装 ， DS kA RBG, HENRI EEC 
a ee ee 


os ta Mee Re IL OB, nee 二 
-， 力 , 且 妨碍 工作 场地 的 利用 ， ae a nee ; 
BRAS ce 

ARRAS, MEO 
seer eRe INT Eig ES 基 他 包装 亦 需 | 
-预防 潮湿。 
VIL. le ane Bae: 2 
RTC TEN ZH RS RR 
REA EHS AL, AR A IRR AL SE 
适当 比例 的 含水 量 。 
IG AERC AAI 
MAB enw - 
BLE aS fa SBE 9 SE ARTES é 
配 葵 营养 料 。 a : 
HELE BS HES, BER ey RE ere | 
| MEH SRTER AE Ao TE 

UEDA, SIA RES 

大 相应 的 养料 郎 成 。 辽 抽 条 总 液 的 前 后 ”诬告 庙 的， 
-检查 ,检查 方 儿 可 借 奋 球 计算 器 进行 : 

应 用 血球 诈 算 器 进行 定量 的 方法 是 : He 1 ETE i 
99 EHR AAS SB AREF 
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per bs 
i Sake x 稀释 倍数 x4000000  ，， 
ARERR EA 有 很 多 缺点 ,但 简便 迅速 ) 可 从 
oi 参考 。 

“pane, WA BME ER HE 
WAP TEBE. | 

_ VIII, PPR} Ata: 

”将 已 经 硬 徊 过 入 和 经 阳光 桌 晒 的 泥炭 ， 在 测定 含水 量 与 ， 


pe ok ER, eT 一 定 的 比 全 关系 加 入 配制 的 相交 


|W ARTA. ‘a 
POTEET, TERS 
ARPS APSE PD BAY Pe ACHE AM HL CEPP BOR LPP EAR Ht 
| YRRRE RMAC RB, 以 至 影响 含量 的 均匀 分 布 。 
条 菌 悬 液 经 与 泥炭 拌和 后 , 常 留 置 室内 2 一 3 KK, FH 
动 ,以 促使 秋英 适应 新 的 生活 条 件 和 高 度 的 繁殖 ,然后 才 进 行 
包装 。 1 | We: eee 
ARNT FS RARE ARE, REPO BEB LE AA 
BIS A DE AUB ELE Ha RAEI a » 7 APT 
PREM, : 2 28 
PRAIA FP, RY OF 
' | 3h 


. | BRR 格 证 出 售 应 用 。 


=H BD POT A RAT. a A 
URRY aN eT REA A ere ee 


RE TSA BIE, a i a 
体积 后 ， ROME Maes, ARTA. a 
a er ree es ce ee | a. 
ee ee a chy 
,细菌 肥料 的 质量 检查 : 

Si hil i ae 
A, EBLE: WESBE CREE IER 
量 , 酸 碱 度 。 由 于 农业 生产 上 普 肖 实 行 密植 ,施用 的 种 子 量 大 
“ 挤 , 凋 肥 的 含 菌 量 必须 与 种 籽 用 量 相 适 应 ,一 般 认为 根瘤 菌 、 

硅 酸 二 和 磷 秋 菌 等 菌 肥 每 用 菌 量 在 200 一 300 亿 个 APRA - 

LFA IEA ZE 2000 一 3000 LANA: TARE 
EAE 510%; MIRAGE 30-35%; pet fi 2 
”以 中 性 或 微 碱 性 为 宜 。 | 

菌 肥 的 质量 检查 方法 如 下 : 

_ 皂 一 ) 用 稀释 培养 法 检查 含 菌 量 : 

_ 称 取 菌 剂 10 HALF 90 毫升 无 凋 水 的 三 角 瓶 中 ， 充分 
扒 动 1 一 15 分 钾 后 , 箱 茵 悬 泽 于 水 中 ,用 无 菌 吸管 吸取 10 毫 
升 悬 液 至 第 二 个 三 角 烧 产 中 反动 SDS, SER 
倍数 后 ， 在 最 后 二 次 的 稀释 液 中 各 到 1 EAD PRE 
- 甫 中 ,每 稀释 代数 作 2 一 3 下 并 注 明 稀释 倍数 ， 每 血 倾 入 洲 化 

了 的 培养 基 一 管 〈 培 养 基 以 不 温 手 为 度 ) HSS 

= Heres Mei F 25—28°C IZ 


? 
~ 22 


. pokey 1-9 nse 


a ; ee 局 peas: my 
we ae Ts he Re 
an BR LERNER == RGR 

ever neRaE a a. ee 

HARE 1K MES0,-7H.0 02 页 

二 

Pe 2 SR: 1000 毫升 - 
a mines) fone | 
CRIS EMER LAURA) SS 
:核查 固氮 菌 剂 培养 基 成 分 

安息 香 酸 锁 ( 共 甲酸 销 ) 1-25, CaSO, 0.15% 

K.HPO, ae Oa: ~ CadO0, 5.0 Fi 

MgSO,-7H,0 0.2.38 PER 15—183 + 
Nek 08K 8) mk A 1000 F 
_ (=) APRA: . 


a 操作 方法 与 上 同 ， 但 在 稀释 傍 数 较 低 的 〈 狗 百 万 至 后 万 

舍 ) 般 释 液 让， 吸取 离 液 10 毫升 至 火 郊 培养 亚 中 , 倾 刀 豆芽 六 

培养 基 做 成 平板 ， 经 培养 后 看 杂 菌 生长 情况 ,如 发 现 杂 将 BS, 
Eee IO TE th é 


区 


*, at 


P 。 (=) HAD SE: - 
ON BRL Hh 2 be REAL ae 77 — SAL 10 9, Ze ei ze 
| AUER BYR SIT 105—110°C ASP» ENE, ge 
1% RMD ak, FEA ete ———— = 

nae 
V4 = et EER of oe 
We =F P+ CREEK 
本 = 所 取 釜 剂 的 重量 
《四 ) 戎 剂 的 PH 值 测定 PER eee Re 
: ~ _pglity DEL 值 应 为 中 性 或 做 碱 性 nee 
| BINT ek AAP» ELD 、 
(方法 与 测定 培养 基 同 )。 — 
和 .元 到 的 保存 和 施用 法 ，， 
MTS, Le 
与 化 学 药品 堆放 一 起 。 潮 湿 容 易 长 需 或 由 于 引 菌 在 水 务 雯 多 
”的 条 件 下 活性 加 强 , 菌 肥 中 的 养料 被 远 速 用 尽 ; TA 
PUR AEE. PEAS VE OLAMIATE Ly AMIGA AT 
VETERE AK, SRM ETE, | oe 
SOARES ASAE, HEBER HEME, EA PL 
fi FR FA Eee ELAS A A » GE ATS A TOTES 
AME CAPERS, AAAI 
REP HABRA Dy, TEE FUT AE HEPA, BORED, a 
(SE; AI a EPR A BR 寺 、 A 
es Toe Ce eat ee ee 


324 一 


\ . me % 
7 P 3 f - = 


= 


; 省 


人 过 各 人 在 了 站 外 进 生 , 切忌 阳光 半身 
让 除根 冲 北 剂 之 外 ， 北 肥 还 有 -种 有 效 的 施用 法 ， 即 作 基 
am, eke: PLEA MA LITHEM RE HIE 
RL, PRATER ARIA, 待 播种 或 移 醋 之 后 随 部 培土 便 i) 


”成 。 菌 到 亦 可 作 追 肥 用 , 惟 用 量 须 堆 加 2 一 3 倍 ， 且 在 施用 上 


须 考 虑 适当 的 方式 ， 如 采用 粉 施 或 液 施 , 但 均 应 立即 培土。 
车 种 料 需 轻 消毒 处 理 , 宜 在 播种 前 三 天 进行 , 临 播种 时 再 、 
御用 茵 粉 。 如 消毒 时 应 用 赛 力 散 , 因 赛 力 艇 毒性 大 , 茵 胞 不 宜 
掉 种 ;最 好 作 基肥 ;应 用 菌 肥 时 且 须 增 量 仿 -3 倍 。 
“施用 条 菌 肥料 后 ， 所 有 农 作 制 应 考虑 照 闻 和 茵 的 生活 特 
性 ,适当 的 施肥 ,排水 良好 ， 罗 常 培土 和 酸碱度 保持 在 中 性 或 
微 碱 性 等 , 均 有 利于 悉 菌 发 挥 良好 的 作用 。 | 
BATE I eB HS 
AL FURST PSH TS | 
ae SABRE LE Fob Ng FR a 
TL BURMA OR AMIE ee: 
(=) BASE AE: 
微生物 学 的 研究 工作 ， HL TEE PEI TR, 须 
种 助 于 显 微 针 的 应 用 ,但 显 微 钼 是 一 各 构造 复杂 的 贵重 仪器 ， 
DIAM FINE a AEN 严格 遵守 操作 规程 ， 切 鼠 粗 心 大 
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ee ia a 
mp. He ET EE ieee oll 
这 或 酒水。 dhe. a | o) 


Gi E, ererer ARC ON ILARE 95h Fel, 
ESLER), AAR REIR, RIG, 光学 部 分 可 用 拭 
SERRA, DRE A ARCO 
WED, DAE MBAR BBD), 

8. Bt; HARES SOG a CREE 
想 的 照明 度 。 首 先是 转动 粗 螺旋 使 错 简 向 止 提 起 鹏 2 厘米 ， 


PAB, PUES TESLA Hk, 反光 镭 对 准 光 和 线 ， 可 以 


“使 光线 友 射 到 集 光 器 内 ,在 使 用 集 光 器 时 ,应 用 平面 反光 鳗 就 
可 以 了 ,只 有 在 照明 较 弱 的 条 件 下 才 使 用 四 面 反光 鲁 ， 集 光 器 
可 以 使 反光 镭 所 反射 的 光线 聚集 成 一 束 迁 到 标本 上 ， 集 光 器 
lik eR, 光圈 是 用 来 调节 光量 的 ,所 需 光 线 多 时 可 
将 光圈 放大 ， 通 常 光线 的 强 弱 秽 需 机 而 定 ; 一 般 帮 大 倍数 高 
。 的 ,光线 要 强 ， 放大 借 数 低 时 应 用 强 光 反而 影响 观察 OUR ， 
. 野 中 照明 过 强 , 看 不 清 物 相 ， ATH SS SCAN ES 1 
照明 。 
4。 低 们 检查 : 大致 调 好 照明 后 ， 将 标本 于 载 物 台 ,目标 对 
KEIR DD HI) ARR AL Py ERR PR 8 —4 SEK, sailed : 
转动 粗 螺旋 向 上 徐 升 ,及 找到 目标 为 止 。 : | 
a 5. Me SSL EBB. So ENA 3 
RAB ph, PERRET, DAME S17, iP RE 
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bite oe ape é 

Wha Foams ni ve Span 

2 7 eR be ie Pee 一 
he ties) 

B-3(seae. * Aa 

ted bene” 

Was , fe a uid 


sty é Ve ‘ we 


PSone 


目标, 再 再 明晰 处， BEAL UR EA ate 
RP | ¥ 
a ARIE TE ATA RANE 
_ ORB MAD.” 7 Sy 
ees ARs IRLUNSEN, RAEI a= 
2 FEATHER 7 
8. 复原 :观察 完 旦 、 应 清 淋 并 使 训 个 仪器 回复 休 BRB. 
ae ey = BEREAN 
tee. tie Fe 简单 染色 法 : 
观察 组 菌 形态 大 小 排列 方式 ， 常 应 用 简单 染色 法 ， 如 果 要 
“ 选 - 涉 观察 苗 体内 部 及 特殊 粘 榴 , 则 需 用 各 种 不 同 的 染色 话 。 
:2 简单 染色 法 的 程序 如 TFT 
1) 涂 片 : 滴 一 泣 燕 馏 水 于 净 载 玻 片 上 ， 将 接种 环 在 火焰 
Ep FCI ORD FI Ak Hh AS 
8) POST AP AREET Ek _L BRONTE), 
98) 固定 :将 干 后 标 未 在 火焰 上 通过 84K, MRE 
fe Rak. 
4) RA: 满 入 8.3 浦 石 炭 酸 复 征 《其 他 染料 亦 可 ) FH 
EWE 2 A Sit 


ne 和 


5) vei: 用 普通 永 将 染色 液 洗 去 。 


水 完全 干燥 。 Sea 3 eh es 
7) SM: AAPL. Rees a AE a 
2. 格 兰 氏 染 色 法 : = Be is 洒 
 ,OSUM eee KREME CATER 


i iy MU SEAR LATA: eURERMO OE 


6) “PR: LHR BE EAA emi t 


BEMLCG”), FERS AUER i re oe ea, 当 用 精 
”日 柴 染色 再 用 碘 液 处 理 时 可 形成 稳定 的 化 谷物 ， 不 易 洲 于 酒 


精 , 故 以 酒精 处 理 ,不 易 肌 色 ,因此 再 用 番 秆 复 染 时 仍 成 柴 色 ) 


而 后 者 苗 体 因 无 核 精 核 酸 镁 盐 存 在 ， 故 能 用 酒精 觅 色 ， REA 


| SAGA AL. 


染色 的 程序 如 下 Y 


Juco) peer an CG staal e 


Hi LSE JE, FAB AR BR Ue ts 2 Fac a ER EI 
DK » — 27 Si Tea AR FH 95% 的 酒精 脱色 15 一 30 秒 ， 
然后 用 水 迅速 冲洗 。( 酒 精 处 理 是 格 兰 氏 奖 色 关键 ` 要 注意 掌 


提 时 间 ， 当 酒 了 处 理 不 名 时 起 有 不 能 觅 色 都 攻关 氏 正 反 
_ 应 ;相反 的 处 理 过 长 都 成 G-)3 


. 许 去 酒精 后 ?再 用 番 竹 染色 2 一 3 Fy Sit, AVE » +i, 观察 。 
Gt (BEANE De BOR Se OO (Fe BR ER AH 2S BAL ES. 

为 了 正确 的 得 出 染色 粘 果 ， 通 常用 1-2 天 的 新 侠 培 养 
材料 来 染色 。- 

3. 负 色 法 观察 组 菌 形态 精 构 : 


RRA SRA AMI, BARR, 其 法 简单 而 易 观 


a ae 
pF SR fn ye (AS EH BE BH Ey ,不必 渍 水 ), 以 接种 


ees ee ec eee Se va 


a A ACT AS ea EF A Ee 
观察 。. sf J rs 
“村 Pet eee 

(=) AAR OR Ie: Hs 

1, WRB CA Do RR CRIS AD: 

; 在 含有 各 种 不 同 碳水 化 合 物 的 塔 养 基 内 “《 除 碳水 化 合 的 
， ”种 类 不 同 之 外 ， 其 他 一 切 成 分 与 甘露 醇 酵 母 水 冻 粉 培养 基 @ 
FAD, IMA 0.5% 腰 香 草 酚 兰 酒精 溶液 , 每 逢 培养 基 内 毫升 。 
“， 制 戌 试管 对 面 培养 基 后 ,接种 所 分 离 的 根瘤 菌 ， 保 温 在 2 一， 
25°, 194M, WIENS Mes = 


@ SERRE AMM IER: 


甘露 醇 或 甘油 4 10 克 

- K,HPO, . ae: G5 We 
MgSO,-7H,O - "- ~° 0.2 8 

~ NaCl . » OL 58 

4 20% Welik7k 100885 
PRCA 7K - 900 毫升 ” 
UR 15-18 
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酸 过 碱 的 颜色 巩 sft, RM 


la| B. Radio~ we 
fH| bactar © . 
Bet 


一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一 一 -一 
& 
a joena|rce gianalseabceald 
Np ee DL pas | tee | 
es fo a eR EOS : 
+. a ries ae = 
tthe | bette | ttee | At 
++ oy ++ | ++ 


e+ 强酸 性 ”HH+ nReTR | REDE + ARETE “ 


”一 --- 张 碱 性 ”一 -一 中 碱 性 一 能 碱 性 二 省 人 过 
2. 石 蕊 有 肯 脂 牛乳 喜 验 : Pe 区 


-用 新 鲜 脱 脂 和 乳 或 将 牛乳 煮沸 后 ， HT — are, WR 
FARA IM A2 % BK, HF 100 EFLARFL IMA 5 EFT 
4S DRTRS ATM RRR, RAIA RR 
RF tik hth Al, FRR RT AR 
MAT oSEABAE + , RR 24 ARE 

AAT BP ELE BAA, PUN AIO Pee 


uals avalneacnal | B, aso 
反 应 | mat | a wl} me | |e fe 8 
AAR | 有 | 无 | 有 有 | # 有 -| 有 | HB | 无 


53， 局 欠 莫 培养 : 条 将 局 欠 蓝 去 皮 后 ,用 穿孔 器 取出 圆柱 ， 
形 昔 地 ,然后 切 成 覃 状 ;于 流水 中 神 洗 一 悔 夜 , 再 装 于 就 管 中 ， 
下 部 放 少 许 浸 湿 的 觅 脂 棉花 ,以 保持 温度 ,杀菌 后 备用 。 用 接 


a 
r — 


Malo: 1. 
TO an| ‘be 


oter 


av, 8 1218481 ee Se ee ae ce as ee ae 

apna) [ee] & | 县 | eR | el aR] OR 

‘ 并 : ss. *¥ -一 人 ~ - 
TE: 不 具 : 内 莹 培养 基 无 混 泗 现象 


Ske 肉 蔓 培养 基 混 演 - eae 

. 8: SRR 

ASP BES FED HY Hl 4 mR ny 500 Ld i UU 

Mi 1000 毫升 , Avi 30 BA, WIE, A, MBB 1-2. 

AEP, FEA 30 HST AE, FEMME TAT IM 1% 消化 

© BARA05—1% 的 NaCl, se pH 至 中 性 然后 灭 菌 即 可 ” 
Ramo : eae) ae. 2 

， ， 5， HN DRMRSS I IRAE: TERROR SRE | AR 

FRI FRAN, ISG PPALEAL D. Raciobotor ei HLS 

RABRE, 


Ra: a | t 
Tae. Hoe Be ee 20.0 HE 
pera t >. .KNO, ee aia 5.0 Te, 
ae. |. MpS0,.7H.0 © (0.6 FE, 
4 NaCl - | Bg 5h 
‘Ea B25 oe Oe 
- 


MgCl, O° Sage See 
mee. | cite | f od 
meer si tt tl 


erie 


| RA TLR, STE RAE, eM 


AMM ， | ENE 
| (=) BURRS: es a 
DED FRE HTD EB» HF, eT MAMI 


= A 

en ie 
a 4 Pla rt te 
= oS 


(ML , RMA ik A TS A 


径 15 一 20 公分 、 高 20 一 25 AA MRE DCH ah ETT 
VERE AT BUY BLO, WY A DLE ARIE (AR) SF 


G 播种 用 的 种 籽 必 须 精 选 大 小 一 致 的 , 且 应 用 2 多 的 升 东 水 灭 英 ,处 理 IS. 
BEA FS Da FAR BE ai KR PRAHA, RBR, 三叶草 等 因 种 子 下 四 


BABB RM, BUH Sagi TAR Weta a sn - ne 


250. 
种 。 
加” se iGH ey. “ 
. KCl a ae 
~ Oaz(PO,), 18 部 
CaS05 雪 ,7 克 -: 
MgSO,-7H.0 5.5 56 
Fe,(SO,)s3 2.7 5 
OuSo, 0.5 58 
-MnSO, 0.6% - 
H, BO, 0.5% 
Ks HPO, 26.8 be 


将 以 上 盐 类 混合 匀 后 ,每 一 克 混 合 盐 类 加 水 一 升 郎 成 营养 液 
ge enh 可 应 用 下 Pee 2 We 


| 50g 
AB i 40 5% a yr ee 8 
硼酸 ost 0.5% - * shy 


ent — AS . 9, Babe. 
bi E3100 克 RSIS SU, 4 hk 1000 BH Ba mA whe. 


82 4 ~ - 本 本 


》。 液 湿润 过 (为 其 他 和 储 水 量 60% ,Imaeae TAU RE, ETT BA 
1 对 1 一 2 气压 ;2 pe: FED Ht a seinen i aie 


ot Pr. 


: Pe 18°C, #4: SINT PT FR, 得 天 
“开花 时 将 砂 洗 去 观察 其 生 瘤 情况 、 慎 株 生长 情况 ， WE Te, he 
a ee | 3 
eS 三 ) RE fe Di es : Ks 
| at SRE IA: 

1) BRT: FERMI HLA © KSB INA 

.多 罗 夫 洋 革 培养 基 10 毫升 WHR, RPMS EK 

“的 固体 鱼苗 基体 一 环 ， 泛 匀 ， 于 28°C 定 温 箱 中 培养 28 小时， 
取出 于 60°C 烘箱 中 烘 二 小 时 (除去 水 分 2 用 铺子 取出 放 于 开 - 

SOM HP BU ae Oe CFI Se AE HE ) 


| | RBBRKISFERD : 
or, |.) i Eee 
: K,HPO, | ma 0.3 Fi 
; CaHTPO, | | 0 

K,80, | os | 0.2 克 2 
MgSO, ce ee ie 
NaCl ae 0.5 5% 
FeCl : ss OLE 
CaCO, 0 BE 
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2) 液体 方法 : WR AEIRE, F 30 rae 3 
多 罗 夫 培养 基 100 毫升 ， RO ESR MALT IF PIN rH FRE 
- RA AIRF 28°C BER, 2—4 周 ， staal as 
KREME S A. 人 证 了 
2. BEANE INBRIED (ORE DMO Be: 
RAN RRS HL 16 ee, IMA Nikita 
se oo 
Hi BERS LAT SDR HE Le, PLM ey ER IE 
CREMATED. is : 
(AT eA BER Le RU 应 喜 在 硅胶 板 上 上 进行 ;经 十 
SLE EAE er 
Bec: : 
“稀释 液 的 配制 : ae ae 
8 EF (LE 1.18) FE MK 140 a 混 全 
2. 著 升 省 盐酸 (比重 1. 18) 加 蒸馏 水 170 27 
2) Gi 8 ——$zk Be aT A ls id é 
“ K.Si0; 14.4 - ， 
- NaaSi0 — 混合 (比重 1.08 10) Ny 
INFEMA ZK 313 毫升 。 2 Ran 
Dh LAS RHE 1 EFL EYL 让 和 Ne— Ko 1 Att, 用 


- @ WRAL: HsBO, 6.0 %,(NH,).Mo0,- soe. KI- 0.53, 
- NaBr--0.5 #, ZnSO,— 0.2%, A1(S04), aaa 1000 Ft. ba A 
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{ | 2 | | 人 mh 】 
ERR Peete 

pom siesta | 和 

RAR : si: “are 4 


> ‘ 
” _ ; E 
Maer: : tt. "eee 


34 - 


fe ‘ 


+ 


a » BT Pied ah, | | 
Med ea ag 
DROME 8 ATH BCT TIL 再 加 (37 站 


ee ok lt 


二 


atte + 上 rit 1 ‘ 
t 让 一 人 gr 六 ty Fa 
¥ any 


和 让 下 
Sai ti 


Weig! 


- tut wh é 
oad”? UST 
| 
? 
A, 
' 7 
oo AY ¥. 
了 


ro: tee Nal yak RAR IER, “a 
2, ERRNO Dae 
-pamomevsene, 


Ae | 1000 毫升 


SABER Fy HIRE: 


| BURRESS (co°O) mer, ANRC DNR, at 
“8, TEED EARL (50°C),, PIRI, 再 反复 用 两 本 


洗涤 ; > BILE BIR 色目 = 


8. REREER AUPE GOT te RE HE 


BIH RvR Aa SRR RA BE, BEE “(nh 


一 


. 


AMID: ‘ 
~ (NH,).S0,. 0.5K 
"-Me80,-7H,0 © ee 6 
- MnSo, © Se 
3 rete 页 
KO mn a . : ae 0.3 5% > 
ie RH be age 10.0 $f | 
_ NaCl CORR Dn skin) 03k 
FeSO, Cy, 微量 


$6 


“ 


4 


‘are :含有 100 en AM, 培养 基 成 分 是 : 


ite . =. O.075% 
oe 人 ED 0.015%. 
~ NajHPO, © ee 990,03 %o 

<a -MgSO,+7H,0. 


ym os 1 


a  。 01% 
在 中 -30*0 中 培养 3 FE ENA Ba eer AAA 
Sn A AE SE 


HBA, SUE DIRK. “0 


Il, PRE AMA ie: 


RE AE RZ 
APARRPRATIAY. MILER, GA 


EBA LVER , OVA A OMS TIT VERE Sade 


5 2/8. VERE RA Rh EARL AL GATE AE 
HAW UREA LAWH AAR, KSMEMBET 


的 力量 和 代价 亦 闫 不 容易 ， 因 此 如 何 “ 多 , 快 ,好 \ 省 ”地 进行 


细 茵 肥料 的 大 规模 生产 ,以 满足 农业 生产 土 的 需要 ,研究 和 应 


AEN, BRATS SUMNER, 
ie RHEE FEHR AS AI AG Hk + RB) FUE» 
肥 的 重量 和 体积 将 减少 至 最 小 的 程度 ， 它 不 但 可 以 大 大 解放 


出 茵 肥 生 产 中 的 劳动 力 , 以 用 于 扩大 生产 ,还 能 出 色 地 节省 物 


oot 
ee 


SUE, RSPR, AAMAS ALL 


担 ， 便 如 以 往 需 汽车 运输 的 相 黄 肥料， AR A oe 
朗 可 带 走 5 
* 


TG nn ee 
By RAP NMA OER MTT OSE 


ORT, FECES He IA RB FA BAH 白 隐士 或 河 沙 粉 ， FP 


Fy EF RAIA FE A EA EIA 


PR BPO AAT, 应 用 吸附 剂 的 目的 为 增加 菌 粉 的 蒸发 面 ，- 
使 在 最 短 的 时 间 内 股 水 ， Pak ML AA Aa 
WH 
ec Cee eae oes es | 


reg 材料 、 比例 . 壮 蓝 存活 李 ` 有 效 期 等 方面 的 确切 数据 ， 和 


步 试验 研究 后 , 方 能 投 大 正式 生产 。 
“根据 前 期 的 试验 研究 SRI RI Le 
是 一 个 关键 而 确 又 相当 困难 的 问题 ， 为 了 解决 大 规 重生 产 的 “ 
需要 ， 我 们 准备 利用 电泳 的 方法 来 获得 ， 这 是 一 项 复杂 的 工 
作 ， 我 们 组 各 了 相当 的 为 量 进行 这 项 研究 。 
HSE, A ARNE LA AOTE HM, 
HORS, OE I 
SRB a eam imate me, Hasse 


- 肥 , WERE AE AE RE 0.272, BATTS SA HL 


| 53, IRATE AUIS ARPT 
FR BALAN mS, ! 


BT 


et: 
— 7 
4 和 


ae TV. 2 aa 
AF SP RE Yo FE 法 ey ee 
BN AR TTR ATE Ha BE, ESL ‘igi 
(KIS FRAG AET® A Ti A aoe mE 
: Se ee ee ec ae 
: tht Fe HRS IE RVR, MAD » EME, 
AGE MIMHE. TI ARR LES ， 
PRA, 驻 取 材 容易 , 歼 果 也 还 不 错 ) 可 以 供 大 规模 生产 
-之 用 。 生生 和/ 进 行 淡 体 利 状 1， RESET 


: yy SS. oO RO roan 
LZ YL Liza LLL LU 
J ee aK 口 
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, 2 (= Ri 
本 ea 


os 


SORE RD eR FUR NUER TEAM, 
(二 ) 液体 培养 的 普通 玻 能 联 装 法 : 
”应 用 普通 的 大 玻 瓶 ， A RMR AISNI OS, e 
DSS RE A FT S 
Bt RPAH. RAIL A HR MSL AR 
Sees a a RRR BZ: 


KEA menatee ane | ne keS5 。 其 他 各 用 


> 《 密 归 管道 由 橡皮 管 和 万 通 玻 璃 管 联 装 而 成 ,并 以 弹 签 夹 控 制 使 用 )。 
2， 联 装 主 要 工作 部 分 图 解 : 
(1) 空 气 灭 菌 ; 


@ ”摘自 微生物 学 报 1957 年 第 问答 第 4 期 。 


BMARLTTAREO SAAN, APA 
| BRS SCEMDEN HO RR, RIA, Bk 
现象 ,可 打 入 灭 菌 空气 造成 鼓动 ， 使 分 布 均匀 然后 定量 灌注 各 
BIR. : 
HATH, ALOR STR 
FA RRR A th aie : vi 
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3. Te HaIE: 


7 oh 1 Brae RCT RI PINE, 
ENO OLGHRAB IS 
3% 求 苏 而 溶液 浸 洗 : 
2 宵 尔 马 林 热 水 和 高 经 酸 钙 作用 产生 的 气体 天 菌 (2 
小 时 )》 用 量 比例 20:20:20 可 灭 菌 一 立方 米 的 容积 
区 AUR BEER hit), 
(2) 灭 菌 水 冲洗 所 有 的 容器 及 管道 
DASA MILES In ER as 
@ sep ar7 ra RAW ARE AC= =F) 
(3) Bae 
© Bi; 
* @ 高 压 蒸汽 灭 菌 。 从 a 
C4) 鼓动 渡 躺 培养 基 关 进行 搂 种 菌 波 
@- mF ARTE FER i 


a“ MTR. RR Os 
&， 加 压 接种 、 5 cs 

b. AFR BE 110-9 » BSB i 5 

(6) FEEL R HO RR, ae 

@ TABS TANT R 

—— @ HB, ® 可 先 作 标 志 以 便 定量 ， ecm Mus 

SR — JU Re di DEAD, Die | | 
(6) INFLATE AE HRI, ， 

& JCA A eR a 汪 
(7) PRISE RHETT MEETS : ie 
i tay ERwin ae ke Bip 
@ 加 气 的 方法 可 用 抽 气 或 打气 的 方式 Bi. ee 

sas AC /4 8 7 二 生 人 和 4 

- 20 瓶 (1500 毫升 ) 灌 注 空 气 用 。 一- ae ok 

亦 可 用 各 式 各 样 打气 机 、 HA LA. a 

(8) SRE ee: 

. « O RBRSRR, ie RU A | 

AI, HEA, saabeibiihig Aa ie | 

BN Ay Be Ley Hil a ee FER | 

®. 8 AG RF RED RF, 
(9), 取出 培养 物 。 
@ 用 减 压 或 扣压 方式 造成 虹吸 ， 以 取出 培养 物 ;， ee 
， 国 车 经 检验 合 菌 量 很 高 且 无 杂 菌 时 ) 可 和 相当 数量 作 第 
二 次 培养 的 种 子 菌 用 ,如 此 可 溃 炳 应 用 三 次 
R® EAA ARC saa 可 合 大 


‘a2 


7. 


a LEN FA 


re os 
a 
1 
So 


9 sate RP ALA ei on = 
si i LAT te ial Bee 


wa ue sn 


a it. OME: 
oe OD 无 需 特殊 设备 ; | 
OTA; ) 
a On eee ee 
if Sages ir FTTH | 
8. 用 液 培 简易 联 装 时 ， lt oe MA 
内、 © RMT RAT: 
加 eTEREE, MUR EET ty OL 
+ @ 适 于 液 培 的 较 理想 的 培养 基 ; ，- 
局 国 ;各 种 菌 种 的 气量 需要 ; 
© 减 压 或 加 压 动力 装置 的 改进 ; 
图 RAR EMMETT. 
《三 ) 普 通 小 规模 的 该 体 培养 
CL) 产 内 盛装 G1=-2/3) 的 培养 基 , 兰 以 多 层 纱 布 及 约 包 
SUNKEN ABI 6, AEN aR, PR Side 
ATIF. 
(2. ) Enea aL ae 架 上 子 
以 定期 的 振 括 。 
sa.) sei HI MES. 


SA 


DV. vee Tt: AAS URED ll 
se 


- pps «a 
”法 进行 微生物 制品 的 生产 时 ， 必 须 考虑 应 用 疹 粮 的 代用 品 。- 
“在 研究 .选择 冻 粉 的 代用 品 时 ,应 当 就 地 取 桂 , OE Ae 
。 源 可 靠 , 又 最 好 不 为 微生物 所 能 利用 ,特别 是 培养 固 毛 菌 和 硅 、 
meth at , 代用 品 内 的 有 效 氮 越 少 越 好 ， 否则 ， 会 影响 靖 种 
， 的 作用 特性 。 ， ‘: 
CER EAR PAF A PLS 
1. AiR: JL HER oh SHEE 色 Hh A 
i, RBIS OB Hale lal OI 养 基 的 用 量 为 2 一 
2.4 多 。 使 用 前 ,将 石 花菜 中 的 杂 物 检 出 ; 放大 清 示 泡 软 后, 用。 
1:30 REAR AAA ACA ey ， 
盐酸 ， 二 Al ee ft Se, 
8, TARR: hk —AVEAR, COE, RA FA) «— : 
ae 使 用 前 须 除 去 杂 物 ， 用 清水 洗 后 以 1:20 Wy Ae BMI 
。 流 洗 去 附着 的 盐分 ， ARIE ETAT EE SOE pA 
Ph ees i Shia 
3. REM AAR), HRTEM RK, MT 
买 ， 而 又 价格 便宜 。 Hk’ 7-9%, GM, SREB 
Fk J 2-8 户 堵 布 过 滥 后 ， 玻 所 需 的 沪 液 加 入 诸 养 基 中 
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5 


ine 2, oe 


nies wma, WR HG 
D0 4. Fok: HR 15% Aik GREP. 
8. ERD FI 90%. 


a ‘#8 ween tee am 
. (=) BIRLA BT PEI raha et ea 
ae 法 “He AE ATE ae ea ee is 
人 
- | Se Cae TER 100 帮 ( 阴 湿 有 补 突 多 的 ， ee | 
“ 寸 用 下 面 的 寺 ) 
(2) 过 磷酸 钙 牛 矿 。 oe 
/ } (8) RK OF. nae . | 
(4) RATE 1, Cn Fe HT RI, ii 
了 FARE REED SERIE). ” 
(5) 温水 适量 。- 
76) 碳 源 任 选 以 下 一 种 : 玉米 轴 粉 3 FF 谷 糠 3 厅 ， 碎 玉 
SAR 8 FF ARE 1O 斤 ) 鲜 柳 叶 10 厅 , 牛 类 10 厅 。 3 
YE RRS RD HAD, Ses ENA 
BK PIED RSS, Ma IR ADE (RIL FE 25—20°C, 
DEB R SRA, BMI, EAA ORE ee 
2820 下 ,保温 35K, KOMBO IG FE 
| 清 省 温水 ; 推 要 沙 ( 揭 2 RUE), HERA, HEP HEAL BE 


: 


~ 


DARA, 1008 年 第 9 期 。 
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Bit. | as . 
a 成 品格 查 : 人 
x BRR ek PR, ik MBL aes 


兴 耐 旺 训 水 球状 小 请， 为 因 揽 苗 群 ,以 后 泥 面 还 会 变 成 术 福 时 

色 ， AEH RD 可 移出 温室 ， BARA HI 
2. (AIS Vem aR % a 
FCI Ie CR) AT 


Ay PEAR, Pha A Ue Ta BE hE, EL ae 
: SURG HE Rees ar Se Ate 


做 法 如 下 : MEE: it, 
CLICHY les . aR 
QD: JERE 100 Fr; cs SPR ae 

@ Wik RF): 了 
中间 林琳 S Jes ie Baia as “gk 46h 
二 © CARB: re . | 
© BER vA FF 玉米 轴 粉 OF AW OF arti 4 
.5 打 , 碎 玉米 杆 5 斤 。 ae 
bu EAA, ey KRM NEORE, aa 

使 其 总 含水 量 在 25 一 30 多 左右 ( 厚 泥浆 状 )5 
乙 ,. ARBRE: i 
POURS Ee teak RRS 18 LEE | 
OPE, HHO ROC, DER AAA, PORE 
一 中 ,加 盖 后 摆 和 人 28°C tit ae Fe aR Pil, 8—4 AJ Sa) 


46. 


wi We np: abe ei 
_ os: ce ee 
ht oe eae 所 不 同 的 只 是 用 毛笔 在 


-已 培养 好 的 泥 面 上 梧 取 少量 固氮 奖 兴 于 新 制 的 泥 面 上 。 这 a 
OR, Ve A HER BE PH RAT. 


fe 和 士 法 培养 的 固氮 菌 的 使 用 法 : aig ee 


. 
. 


CO) PR | 
Pi ARRAS FE A FR IE 10. FPR ere 内 再 关 


a Em eae 


 @ ASME ATH Hes fs Feo. EFFI 


。 加 厂 肥 ( 猪 . 羊 , 牛 \ 马 装 ) 30 一 50 FT, 草木灰 璐 打消 水 ( 淘 米 — 


59 SS SRR PHBE, FEA PAPA 拌和 后 立即 
-播种 。 
@ ia. aR. aE. Pare ee eer LP. 
: ~@) 基肥 : 4378 FARSIE 10 ITs 7S Ee 30—50 


FRASER ARGH) 8— 5 斤 抑 和 施用 


《3) 追肥 :每 南 用 菌 肥 10 7 In EAE, 30 一 59, 斤 、 草 林 灰 中 


RACHA) 8—8 Fra PANT AB, FEE 
* (ARAB: HARRIE 10 7, #77 In RE 30—50 


TARR TYP AVA. WEEP LTT. 
(=) RABE: 


~ tt 


i 在 豆 科 作物 开花 初期 ;从 高 产 的 豆 由 里 ;选择 健壮 芭 
' 植株 ， 将 根 从 土壤 中 拔 出 ( 切 不 要 答 肥 根瘤) 用 水 慢 慢 洗 去 根 二 
“ 瘤 止 的 泥 士 , 井 放 于 阴凉 处 于 燥 乞 3 天 ~ 随后 把 主 上 和 体形“ 
大 博 和 榴 有 效 根 交 取 下 ,用 袋子 装 好 ; 圭 在 Fis 到 播 
种 前 15 Rete AERC RE OU, TR A 
Lali Apis olen 
fa, WHE 25—30°C WIRE AIR 8—10K, MRART 
RSLS, SANE, OTE 抽 和 玫 用 
-100 毫升 (一 公 两 ) 痪 液 摔 种 ， EPA NEGBA <a 
2. 根瘤 菌 剂 的 简易 培养 : ‘aa 
PRINZE G50 SE MM7k 1000287, AG ECAR Y CP TERRE 10 


Sa 随 压 力 处 理 20 ZB. (BEI FA AAD AEE 


花 或 滤 狗 过滤， 每 1000 毫升 加 太白 精 10 克 ， 拜 调整 酸碱度 . 
27. 2, HR a SRD BSE 再 以 15 ini 30 0 Frit vb 
序 可 接种 ， 培养 温度 为 28 一 30205 

AAR tM 3 一 5 BK aia jo R26 HEI BB - 
A 1/8 OF A PEA PRES Lb EB 混合 均匀 后 


” 每 中 斤 装 久 一 瓶 ,以 气压 .30 BRM 


eae eRe. 
28—30°C 的 温度 下 培养 5 一 8 天 ， tate Hk 按 每 再 2 200— 

300 (C7 ANPP AR : ae : 

(=) re re if aa. 

AGATE HR AIEEE, 3m 
营养 料及 泥土 进行 繁殖 扩 制 。 

制 法 如 下 : 


ae 


nd 


a“ 


1. 三 人 多 和 中 村 (5 一 1 1L./ 56) 2773 


* ALTA 72 
. at long A hes 
Par 7 


q #20 ny en 1-2 2 FRAN Aa 
MPA FAPIURIEIAR, RUAN EMRA 
AL Hh CE RE eh RE HP), 2 
2 以 上 材料 赤 分 混合 后 ， 放 在 通风 干净 的 温室 (aeO) 内 保 
温 培养 每 八 小 时 翻动 一 次 , BAAR BAD» 可 酌 量 加 些 温  ， 
和 肝 三 本 天 后 如 吓人 用 机 
.1 春 处 初 制 的 产品 可 迁 至 有 关 尘 位 进行 贸 量 检验 。 | 
， 有 机 磷 和 库 肥料 只 宜 应 用 于 有 机 实 多 的 肥沃 地 或 与 有 机 
I rpeguicaielanUibeataatinte 10 FRA: 
CAD) AS RDB AE Be Ve 
EREDAR fis nD MM LL SH 
F OAL ELEC AA, es 6 aa ee 
) PERSE RTA BKERESR EA - 
BY AY A Lb IR RAY ES re 
”饼肥 混和 后 ,最 符合 抗 生 戎 的 营养 要 求 。 
扩 制 抗 生 菌 肥料 的 土 法 如 下 : 
mete eH Hoth: I ELEM, 
C1) 制造 100 FFL BIB AT EEA eae 
HECTARE) 80 FT 1 
or Hil BE Se ee 0 


2 


7 水 ( 干 章 痊 开水 ) 20 FARA ATER) 3 


nea Le ee co) Le Oe 
LC) 加 工 处 理 : 


EES PE SE WEL DAR 
mec an a AR ee 


D. WHE A nad” 


二 棉 仁 饼 : bs 和 : 


UT ERA, CRIMI | 


ae BPE Hak Se ee 
CORTE i Rt ea fee 
< #1 rats 00 Oe 


6 T VERS DARFIELD 
| CRAM LPL, 然后 再 混 到 其 余 饼 主 中 还 渐 加 水 、 


EEO SAR MRA ,区 地 能 散 ” 的 程度 , 知 将 处 理 好 
的 饼 土 堆 在 干 产 的 房间 内 ， 保 温 至 28"0; HW 3 寸 左 ， 
右 ;为 了 防止 水 分 散失 与 滋生 杂 菌 ,可 在 堆 上 撤 二 层 夺 寸 滑 毒 

过 的 不 二 不 温 的 直 二 ,如 此 培养 46 天 3 MARE, He 
BS HA EIN Re AEE ; 


- 较 星 的 地 方 培育 。 


2. 假 ORL TR LUN, RAM 
殖 之 用 。 eae | 

=e ha EE Ee 

如 果 上 面 制 造 出 来 的 人 饼 土 母 剂 搓 量 很 好 ， 可 以 再 扩大 全 


R20 —40 倍 * 话 秀 操作 过 程 与 上 面 基本 相同 。 堆 新 饼 株 三 蚀 


粉 不 必 炒 过 。 、 ce : 
BO | : a 


| (Plea RRO DE IO UR < _ ri 
SO FR, Aude 20°CL) Et BFL 能 堆 得 过 高 ， Ball, set a 
a Bi Re eee 


; > oe 
“yes 了- 
% 


BOG HE ALE 9 Sa A 控 WE 15 一 2 65 Mi 区 sas 
be 的 am So FeH » SUB RALER. 1 Se : 
Perrone TAD OR EME REO 
es ‘OF AE EA RETO , ELBRDR ce REO MADRE. 


i OE eR AME HF. ‘ 

eee RMR, BLAU CARR ERT 
| A, SHARE RAR oF Ee 

本 MIP hy | ae 


ARI RAS HS Re, tHE . 
CE APR ME, BARA SHES IB. 
泽 商 肥 型 式 当 须 坦 特 多 快 好 省 的 原则 。- | 
C1) 戎 肥 种 类 : Di 
(i) HAIR AREER LH il 
品 。 
(ii) ja-F ON IRF RI IA Rm ET es 
| 8. a ee : 
(iii aR. 
(iy) Hit: Bia RI a AR AE 
(2) 各 种 菌 肥 的 优 重点 : 
GBH: 
@ 作用 效果 较 显 车 ; 
@ 保存 和 使 用 方便 ; 
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i lh, = 
> . pe 。 
, yr ae 

% Ge 成 本 较 高 。 

> ° 4 es . 
; ee Te 

‘ . ; ， 和 此 四 

FF 严 人 Fy 人 


是 > 7 a 名 23 他 -了 
oh, ae . c » =e: 
Vie rear ~~ ad ; 
| © 有 效 保存 其 其; ei “2 eee oe a = 
: vie ; iD 
+. oe . ¥ 


@ 生产 中 的 劳动 量 大 ， PRA ms a 


@) HEH, He Hm RTE 


5 GH) 纯 培 养 : jee ee 
© Pai alti FT, FERPA, PIS 
@ 保存 期 不 长 ,一 般 不 能 超过 三 天 ; — 


@ PT is es 寺 Filo 


Gv) B+: 35) j won 3 
2 @® 制作 简便 ， SERB, Fl AR eS os 
 @ 菌 肥 重 量 或 体积 太夫 ; ie FL a WAI ee 


@ RLM, MAR OL eae 
@ HWS. Le ee 


, . VELL, 主要 药剂 的 配制 法 : Se ea 
SED RS bea 


(i) FA RAR SALI aes : 

QD Hie (Basic fuchsin) ~~ 70.3 3 
cca at VaR Ae el EF 
geil eae 


“将 AP CA, MA RMA 
RT OEE Pie 


pte i 0 > 
© ‘PEC Todine al > et bitte “A 


* @ HT Sefranine) ye eT : bees 
ea » BAL 25% HF 06% MNP ph ag aR ESS = 
w ek pattern’ 10g 2 oe 
ges a ae isi) 美 兰 引流 Gothylene bitte ss % eons 
Bhi, 亩 (oox) 人 i ae oan 
es 7s Sa 100 EF 
da 28 ENIS 后 ,加 水 便 得 i er 
es dee 孔 汰 称 杂 液 (Malachite gieen_sol) 8 Res 

_ At 和 ‘$ 了 5 Ue 
ie: 3) ae + 100 BEF 

apt Co, BOUEALMERT See Be ge 
‘. AR A te Fe ae 80 BEF. 
本 “4 水 洲 沪 | ES RR ORE FES 


PAu 
3 RL AT OB AIRE 
a gD AY ee inte 
x. — Py, ici or fs : 了 
a | ag 
BY RR : 
(2) 指示 剂 及 稳 冲 液 的 制备 : ， 、 See 
 (G)aHe: ee 
RAPT RTH 0.1 克 , 置 于 研 钵 中 磨 成 粉 来， KER 
AK, WMN/1o MACS, FEAR eR 
“FY, WPM ALCphenol red ) 粉 未 0.1 EF PI, is Im 
N/10 8 (65h 2.8 毫升 ， Hie ZE 600 FARE, EN 
0.02 Fo RAL JH 2 


' AEST HAN TR 
| emcee a | wee | oe Fie 
OM | ESS | PH ARID ca)| N/io NaOH | 
Mien «ik ok Bc op ‘ 
Rieckipienol biuel ie? = | 8.04.8; 0.04 hs 
xr Methyl red.-----.-- 灿 一 人 黄 | 4.456.0') 0.02 
y sear % 
ik ca Bete | > et | 5.296.8 0.04 sgh. / 
§)#L(Phenol red) ------ 黄 一 ”> 红 | 6.88.4} 0.02 -2.82 
“agg mga hensa the #i—> = | 8.09.6 0.04 oy ” 


: — Cii+) WB BhtGR Hes Bee SAP, AT LRG. AG IRR 
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用 的 Bostones ， FRE: FE koe ic Mecthbo, A cy sie 
lates 先 将 两 盐 均 配 成 HE, BD NosHPO.9.41 mo 


seg’) 


YS SS 


"| ~M/is KH,bO, 
《毫升 )， 4, 


er 
ns 


AG) 


2 Ou | M. 10 he 
3.2 - 10 sf 
i 10 i 
8.0 10 
12.0 10 
18.0 a 
27.0 i 
88.0 pe 
50.0, a 
63.0 10 5 
74.0 10 
82.0 10 
88 .0 10 
Ts - (3) 诊 毒 剂 : 
Ci) 升 未 溶液 | | 
. FRC HeCls) . 0 
3 ee 1000 BEF = 
( 启 : 来 苏 而 深 液 (Lyaol el) 
ea BSF 
: geen oo | 100 毫升 


(iii), IRB ARC phenol sol.) 
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TUR GP. Saar 
ERR OR Be 20% 
"SHERI BIA HOR ar ee 4 
FAULK 5 BURR SOE, PH — TR HAA 
RK. ‘ - aes 
(4) 特种 培养 基 ; ae ek 
GD 别 列 索 娃 培 养 基 OS ae 9 
; ABBR Oo. OS ee 


Sal a 
sesame # 


| 
the 
= 


K-HPO, * Se ee 
KH.PO, Bs eS | ee ts 
MgSO,+7H.0 oh -0.2 克 % 
区 ” 1000 毫升 
eR. Se “eae Ss | 
刚果 红 1/250 = | 
(ii) 阿 斯 具 无 氨 培 养 
i BE : OE Ye, 
K,HPO, 、 Oras 
MgSO,-2H.0 Te 6.2 
NaCl : : 6.255 
CaSO, . 0.1K 
Caco, | fe al | 5.0% 
6 € 


ee 


使 成 
Soe eG 


4-0N--+|-= 0.1N | 0.01IN ~~ 
Oe sa am) ol ae nl at fee 
a Sean cate ge 10. ® Mo 
; ; a Al 42 克 4.2 克 | 0.42 克 
4 


(ii) Amarade 指示 剂 的 制备 : see: 
fe BE ALC Acid Fuchsin)0.5% “ 100 毫升 


ant NaOH 16 eF+ : 
-两 液 混合 ， a ee ie eee 


De HEAR Hd 4 IK PRS ARE MR RE (EF RE nee 
时 为 红色 ， 碱 性 时 为 无 色 。 
IX, 无 菌 工作 条 件 : 


Le a oe ee 


1 工作 室 多 为 一 密 并 ， RN eS ae 
RAR ULL 
eee ee eae mT, 3 
EMO ALAA ATA 
WaT, BO ARETE. 
(“CLIMATIC ATSB 
URE, MPN CELERY, SRP MEBE ACE AR RUE RE SR ART 
TBD UA SR, ARATE, 
接种 箱 工作 时 , 必 先 以 消毒 药水 洗手 。 PATE IATL : 
进行 操作 。 ie 2 
无 菌 接种 箱 的 外 形 和 构造 如 下 图 | 


HY: BI" (AMIE BL)” i FRR PETITE 
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BR OSL ERA ET 机， 


oe 


ae 


*- 


me 
we 
总 


n 
ca nai 天 
per nt 人 > 
4 , 
A 着 
¢ Po 
é 
ve “ae 


- 
’ 
t 


“2. 资料 室 


a 


1 


6. GES; 


’ 
人 


10. 液体 培养 


€ 
x 
7 


% 
* 


7 a 
ae 
- 和 
下 | ty a. 
vy . y cf 
- a = i 
i, aan 
bs 7 fe by iy i 
, 4 fr 
~ Ds © 
+ 
天 owe t 2K ， Mi id 
Fd ' 
on r : 站 
人 4 - . 
a = 多 
人 ‘ . 
+ ‘ 
Kf va » 69 
wi ; 
77 - * re _ 
<i>! - 
Pe * > 
加 全 4 ‘ - > ‘ - 
eT. 
i, | ee 4 Ca ee . ‘" , 人 -有 


ea 


ere 
phe oP aa 


”精制 组 菌 双 料 的 制造 方法 “ 
eae fetta 


pac RE TL 25 A ey 
将 稻 茵 在 液体 培养 基 中 进行 大 量 的 深层 塔 养 ， 其 天 将 培养 
Fe ARMREST 


HERA LAU ILE EET 
=, AF RUE, 


”液体 深层 培养 是 精制 租 菌 肥料 过 程 中 的 二 个 重要 环节 ， 


本 heli adapa tae e's > 而 且 也 决定 它 的 


量 。 量 。 培 养 的 方法 主要 有 二 个 步 县 。 A, : 


3 -个 网 是 大 并 培养 。 reg 
1) FPP RAS: 7 a A TAR 


于 生长 ,并 获得 较 高 的 滴定 数 ， AANA PRA TE 


过 Bite. 
- Uc act RHA IRS aE ete 在 
无 郑 室 中 用 工 毫升 无 菌 吸管 豚 人 无 菌 水 1 毫升 过 然后 在 酒精 


”灯火 焰 革 用 灭 雍 接种 环 将 料 面 上 的 区 苦 全 部 洗 太 无 苗 未 中 - 


做 成 咏 液 ， 而 后 以 另 一 支 工 毫升 无 茵 吸管 将 此 晤 液 豚 大 装 有 
50 毫升 根瘤 菌 液体 培养 基 的 250 毫升 锥 瓶 里 ， AREER BCE 


振 水 器 上 振 落 培 养 , 振 落 时 间 是 每 隔 15 SOR 56D, 


培养 温度 是 28—30°C, HE FRM TA — SE (24 小 时 ) 这 样 培 


_ 养 成 的 培养 体 称 为 第 一 世代 ”而 后 将 第 一 世代 的 60 毫升 下 


0 


Es eis 
液 每 毫升 舍 有 六 百 “ 
VA Aye BR 
Wy SARA 
Bie ene sEnk, Be 


RASPES 
> RAPA TAY MBSE 


RRA 


ee SOR MOCE rate 


二 世代 的 培养 体 序 
TRADI 


2、 大 瓶 培养 : 


主要 是 使 彻 菌 在 短 


Fitk, ATKAA 
的 ， 在 大 瓶 培养 中 
一定 要 创造 细菌 生 


件 ， 其 中 特别 重要 
的 是 通气 条 件 。 为 


心 


5. 


fois 
eg Ba 


° 
= O 
a 
" 00 9 4 :次 
me, OD. 2 o%, 
O° o h ~ o 
了 “Nee: 2 
vu As 
oo5 & O90 DO” 
Rid ORE, 


- Fae, RABE WEE, 可 联接 打气 
_ Blo 
， 漏 斗 外 面包 有 iL 一 2 SM Ae, fe 


出 来 的 年 气 成 为 均匀 的 小 Ait 


， 册 气管 。 
.接种 及 取样 装置 ， Ph LG BER 


Hi ZA ARTE US. 
10 Fi MAH. 


和 了 能 够 将 无 菌 的 空气 通 人 大 瓶 内 ， 网 此 境 养 的 大 源 必 须 有 特 


殊 的 装置 ,如 上 图 ， 
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站 
et 
sp) 
F 


Oe eee 10 升 面 清 瓶 的 


ORL SMe oe nT ee 
种 取样 和 , PP BE LAA eb i 
, Ae by EBV AAR EB MAS FRE, PTA 
Pus BEBE L$ — 441 a A 上 的 是 人 内 来 
nis iene oe oe ; 
ih, EITC RURAL RA 
Aa A ERY EE — CB 上 
BAR Do a ig 
(2) SRR SRR AE 


oe: hy eis K,HPO, aOR. 
- MgSO,+7H,0 | 0.2 5% NaCl | (6.2 5, Pea 
_ CaCos 1 Be HO lk 


微量 元 素 @ 3 毫升 KK 1000 SF 
”培养 基 配 制 后 即 放 人大 翘 丙 , 每 10 汰 的 血清 瓶装 入 865 、 
升 的 上 述 根 瘤 效 培养 基 ， 然后 用 上 述 装 置 的 檬 皮 塞 塞 好 ， ies i 
PCIE BS BK Sek See 
RATE NAT AMEE. - 
BES, FA BAF REMI" Ra EY ie ECAR IH 
Ja FB te SE)» PERE :3 的 棉 滤 管 到 下 ， FAM, iE 
BR, CEA I Ee EAE EEL, BORE 
— KERR HRP ZS BEA IAS Fe Fil He, ARS BY HR ie 
@ 微量 元 素 的 成 分 : H,BO,0. 5% ,KIo. 05% » Als(BO4)0 0. 03%, ge 
SO, 0.02% , KBr 0.05% ,(NH,)sMo,+4H,00.5%, ~ 


ey y 
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, 


* a a 
be ; 


4 LR RCOTR, 香 则 很 易 傅 大 版 爆 型 。 


《3) AWE: 营 子 或 音 将 的 搂 种 材料 几 须 用 吕 化 过 的 


3 第 二 世代 培养 体 ， 接种 应 在 无 北 室 中 进行 ， 搂 种 时 首先 将 < 
。 受 <4 管 的 活动 灰 子 打开 ,然后 在 出 气管 上 联接 一 个 抽 气 机 ， 


: | BEAM A SOR 局 上 套 上 装 有 500 毫升 第 二 
， 划 代 瘟 养 体 的 詹 源 ,使 接种 管 在 培养 基底 部 ,而 后 开动 马达 进 
> FNAL SEPA BNA REA AIK, (RA IE SENT AG 


′ 闭关 住 抽 气 机 ， 否则 很 容易 使 没有 过 滤 的 窄 气 抽 入 瓶 内 而 Bali: 


。 起 污染 。 


ee See REE, 3 并 将 :和 ? 管 上 的 活动 坎 


FIRE, 取出 抽 气 机 ， BN AIG A 28—30°C RFR 


Fre 


io JH ys ERE: seit, fe LS A Aatie be Be 


PAE UR, 通气 的 时 间 是 过 通气。 根 所 我 们 的 


实 玛 结果 ,这 样 培养 48 小 时 后 ， 区 于 及 育 TRO ESI 


, Ma 500—600 亿 - 


_ 三、 精制 蒜苗 肥 料 的 过 程 : 
通气 培养 45 a ATE te ARS 养 体 mt 可 进行 


精制 多 亢 肥 料 罗 精制 的 过 程 一 般 可 以 分 为 沈 活 .过 滤 、 干燥 及 


FEMA IE LIAS 5 RR 


ere ‘ete, Tie 


po 


2 BL PME BIR 好 所 需要 的 了 
后 将 广 酸 铝 深 液 很 快 地 倒 入 夫 瓶 内 ，# 1 4 
2, ieee? ea 


VE, AW 30 一 60 FEAT TEE, KM 
RA RRC, 上 部 溶液 很 清 , 这 样 沉淀 部 告 完成 TE 
UREN SORA HRS Fe BSE A ATA MST 


ee 

+ EL: DOVE ACK ER RA 
和 
- RIPE E/E AE NEL ACR TINS AME 


前 ,首先 在 布 氏 漏 斗 上 放 上 三 层 普 通 滤 狐 ， PJ FEE AR EE: : 


— Fare en Te A sa 
hie SEU RAR | 7 
8. PR ARIES, 2 tne — MR | 
过 40"C， 低 温 干燥 的 最 简便 方法 可 用 恒温 箱 (35 二 40"0 ) HE 
干 或 用 吹风 机 干燥 ,也 可 以 用 算 空 低温 干燥 。 

4, SPARE: IVT RRS Eh 
后 混 大 一 定量 的 干燥 淀粉 作为 填充 物 ， 淀 粉 的 用 量 主要 是 根 、 
据 戎 高中 活 条 菌 的 含量 。 这 样 精制 租 菌 肥料 部 告 完成 。 

同样 地 用 这 种 方法 也 可 以 做 成 固氮 菌 、 磷 条 菌 及 竺 酸 赴 . 


ee ect ie eo | 


Ay DE ER CE), AJ BR PP ED 
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rcs 


hint i i 和 ie 


<7 4 ~ 


Bt Be Tm) 和 

] 5% 六 vis 
¥ , nd 多 t; ra. 
— 

‘. . 


本 
re Sai: ~ JR > 
on nha” 
: 3 总 
= 
+ P me 
. -. 


re we Sear ke Phy Ht 
‘ a, gi mm iF Wh REL 
¥ iL . ‘ 天 


1 Rc 


EO Se REA 


es em 

1 分离 选 育 优良 菌 种 。 

apie 

3， 制 成 一 定 省 度 的 菌 液 。 
,定量 苗 液 拌和 在 一 定量 的 吸附 剂 中 郎 成。 

.我 厂 生产 的 具体 程序 如 下 页 图 所 示 。 | 


(二 ) 各 生产 程序 的 扣 作 要 点 


A, 增 养 基 的 配制 


a 


1) 培养 基 的 要求 :为 了 分 离 微生物 ， 保存 微生物 ， 研究 3 


微生物 的 生理 特性 以 及 在 工业 生产 上 大 量 繁殖 某 种 微生物 ， 
* 都 需要 应 用 合适 的 培养 基 。 培 养 基 不 仅 要 满足 微生物 所 需要 
的 各 种 营养 物 贸 ， 同 时 还 要 具有 适宜 于 微生物 正常 生长 发 至 ， 
所 要 求 的 其 他 条 件 ,其 中 泌 应 注意 培养 基 的 酸碱度 和 涂 透 讨 。 
由 于 微生物 的 种 类 不 同 ， 对 营养 物质 和 生活 条 件 的 要 求 
不 同 , 因此 培养 基 的 种 类 也 是 繁多 的 ,这 里 仅 对 固氮 菌 剂 和 根 
瘤 菌 剂 应 用 的 培养 基 做 简单 的 介 烙 。 
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a ee + 
不 


_ 3 | aaa «| 


一 一 一 一 … ase | i 


hes 


ema 
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2) 培养 基 的 成 分 及 配制 方法 : 
sa 
蔗糖 (或 葡萄 糖 ) 
wee oF Kew 
| a: MgSO， 。 THO 


HAE gh NaCl 

ic CaSO, > 

TRESS CaCO, ， ; eg te 5: 
 FHETRSE M80, 48.001 9 Pie) 1 
| 硫酸 铁 FeSO. 1 % PRE) oR peg - 

组 酸 销 NasMoOW(1 % 7836) 0 
Ma ae Be 1000 毫升 


pH7.2—7.6 bs se 

配制 方法 : aT Tere 先 溶 于 少量 水 中 ,然后 加 水 
到 1000 训 升 ,加 热 , 使 至 部 深化 ， 矫正 酸度 ， 使 p 也 值 达 7.2 : “ 
7.6, Ay NED IA BEI RE Kaila ‘ted ced 


> (ii) Gee . t 
TRICE) ， i OS 
RG — 1 KAP | be 
Wite$% MgSO,-7H,0 230.25 
—UANaCh 、 Pho Bi gc era 
PRI CaCO, 三 ae Se 
Tic $% MnSO,+4H,0C1 % YaHe ) > 0.25 FL 


ia 


© UME IRE eRe —oRn 2 PY ASE ASME SARE BURA, 其 用 量 每 
1000 Ne ea ets lle: 6—-1,0 3% RKFVA 0.2 5, 


| ete FeS0,( 1 湾流 ) 
eo . wie HBOS #8). 


¥ eM ERMRRUEI 21 Sa ae : 
Be 3) FEMI: 培养 基 配 制 成 后 ; 即 应 矫正 其 酸 
ECE 值 ) 因 各 种 站 菌 均 须 在 一 Se ahibe 2 
a ch ah a Dall AB AER al | 
Fl, Ean PEA BALA PRE fe AE HE, 
”通过 比 色 法 得 出 培养 基 的 酸度 。 如 pH 值 等 于 7.0 是 中 性 环 
PH 值 大 于 ,为 碱 性 环境 ,pH 值 小 于 7， 即 酸 性 环境 。 通 
站 

Fs cay ape ye ; : 


a Sra we ft a é 
指示 齐名 称 | PH fH 
可 BARR ae | , 6.0-7.6 eee 


De Ay... os aos ota 6.88.4 FH ， 


:工厂 失 量 生产 时 ,可 采用 粗放 的 比 色 法 逢 正 'pH 值 : 
(i ) 到 培养 基 及 指示 剂 各 1 一 ml. Pe LP 
与 ,观察 变色 情况 。 


-加 BEALE WERUMT Es 20 6-F EERE, tn A 1000 sok te 45 BEEF R 
p wi 20 aH, MW, BONEN AT, COR ATMA DR MesO, inp 
_ Tes SRR AR ea), Bae, BY a Re 
PRISM » LAK EAE BT HE IR) We HS RAM EP UE IE AY TF 
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Gi) 与 标准 比 色 卡 对 比 , 通 过 比 色 确定 BE He, 天 用 沉 和 
他 麻 香 兰 指示 剂 时 ， 兰 称 色 ， 近 中 性 ,pH 值 为 了 左右 桔 黄 
色 , 近 酸性 ,pH 值 则 在 7 以 下 ; 深蓝 色 , TERRE, DE HED 
7, MAMMAL HAH, HAL EHR 3 
红色 为 碱 性 。 ， oe, 
(iii) 根据 测 得 的 pH 值 ， FR a 3 ea : 


ATER EE, 
~ Giv) SSR BEST AUR, BEG LV 盐酸 CHC1T)， 碱 则 为 “ 
IN RRA (NOH), YR HE, 可 用 on Hae 
”或 6X Ay LGA, 


Cv) 笛 节 酸度 时 ,应 比 需要 的 DEE 估 逢 高 此 :加 培养 基 
ARAL, pH 值 平均 下 降 .0.2 二 如 要 求 VET 值 为 ?4 则 在 
灭 菌 前 应 先 铀 节 至 7.6。 

RRO Le EL OA AOE 
用 标准 比 色 管 测定 法 。 测 定 过 程 如 下 : 

(i) 取 装 有 10 毫升 的 培养 基 ， 并 加 有 .0.5 毫升 酚 秆 液 
或 省 化 万 香 兰 液 之 试管 , 插 大 比 色 管 3 孔 中 ， 同时 在 其 后 之 
孔 中 插入 一 营 10 毫升 的 燕 饮水。 

Ci) 将 选择 的 二 邻近 的 标准 比 色 管 分 别 插 开 2 及 6 筷 
中 (图 了 及 图 2, = 12> 

(ili) 在 工 及 5 孔 中 插入 仅 装 10 和夫 人 朱 
剂 之 试管 。 

Civ) 测定 pE 时 ， 将 出 色 管 架 对 光 ， eran, 
EO HENAREE 5 PML Haak tT — Hse 
之 间 序 可 。 
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了 6 用 oa 号 ner ae 
量 * 然后 计算 配制 的 全 部 培养 基 应 “” 俐 主 
“加 酸 或 碱 之 总 量 。 |i 
4) 固体 培养 基 的 配制 : mae | 
eR MET, .人 
FASE HES Aa Rew TY 
fil, AAEM. eae. 
入 凝固 剂 郎 成 。 常 用 的 凝固 剂 为 洋 荣 (再 脂 ), 它 有 几 大 特点 : 
| 《只 起 凝固 作用 ,不 会 被 微生物 分 解 利用 而 改变 培养 基 的 原 . 
RA ii) EBL, 42°C FEAARELM BI 97*C 才 溶解 ,在 
室温 下 易 保 持 凝 固 状态 ; (iii) 是 中 性 微 偏 酸 ， 使 用 后 不 会 显 
= 著 改 变 培 养 基 的 酸度 。 其 用 量 : 质量 好 的 洋 菜 用 1 一 1.5 允 部 
MT (0 1000 Aa FE a hn 10 3-15 3) PUB BE 


HHH 


图 32， 各 管 在 比 色 架 上 的 排列 。 


“RTL AT MAR 
GREK 1008, LTA SRR 


A, SRR. SAT ASE 
回力 有 影响 。 ae Lae i 家 
ae i ae woe 

ms smut, (Ci) 将 种 的 培养 及 保存 5 均 用 <“ 笠 
i” en GF AO LORIE RE 2 USERRA — 
apnea), eR, AERATOR, A 


Oa 2—3 BK, MRAa, 取出 ARLE VEER 


”。 面 ,以 后 菌 种 郎 移植 到 妊 面 的 表面 ,进行 保存 ( 装 3 


(站 ) 种 子 培养 以 平面 培养 为 多 ， 序 把 轿 体 培 养 基 注 入 增 
xi, ip RE HR HA Hees HAT 


*. ana, 为 使 其 赤 分 凝固 ,其 用 量 系 my + J 


200 IAA ER, PH 值 近 中 性 时 、 
. BERR HBT, ARH 


- 


* SRIRIENEA abeieldleieGelhe nto tin | 


面 接种 。 
(iii) 菌 入 或 种 子 墙 养 基 的 成 分 ， RM, Pee Cae 


eT ere ete ee 
EARL. OIA ARASE IN URE, 但 其 次， 


. 2 


i = 


| -二 ee 


ee 
a ‘fe MN 常 采用 食盐 等 。 fs 
2. Rw eg? 

Be AGRARIAN AURORE REET 
. AUR MME Tes DISTR RES, wUeMP NEL OH FEL ee 
RK, REARS LED 
RRL, PRS I AE BOIL TE. 
1) RAR CRAKE): 人， * 
> fag 6 ER Ps A BCR 
a TAS, ADU. MEA RENIN, AT 
RAAT RS AR OE, RA. 
RABAT EBORAT—AACUED) 即 蒸气 温度 ROM, 
RIE AERC M 15 一 30 HSE, OT RPE, PK 
| MR, MAREN AROSE, AT 
RABAT MEG ADH 
| | EAI 温度 不 如 干 热 的 高 ,但 时 间 较 得 。 

EMS XP RIE, BR IE 

H.W URE 
— RWeeA: 
Ci) 将 配制 好 的 培养 基 ， CRRA AOR, 不 可 
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-™. 


ee VARA TESA A A RCI 
| RAR URE, HR PR AGH), “ 浊 
* nes 密闭 灭 菌 器 SAC eZ RAE» rm 
SIAR, BRA HL EA BRA “Ss 
GIN SEE Pe ARREARS, week fe 
& SDR, FTTERE RCP Th AE 
OA SEAUEPARH, 4) 6 一 7 SIA, WAS AE BBE, HARA 
RHE, EPAPER SCRA RAK, SUSIE 
Se UE SANIT, BEG, RAE). 
Civ) MAUNA, ERR LTR REDNER, SED “ 
， 上升 达 18 一 20 BS, MALES 20 FMLA, TRB 
| 8CR, AI MERA REM, 是否 马达 11°C, AK 
的 质量 是 否 保证 ,关键 朗 在 于 温度 能 和 否 达到 121cC 以 上 F。 

Cv) 灭 菌 20 分 钾 后 ,停止 加 热 ,使 锅 内 压力 半 降 至 6 8 4 

左右 时 ， THEA ES, HRMS. isk? 4 
(i) PR ELRARHERES A, TERMS 
出 培养 基 。 

(vii) 灭 好 菌 的 固体 培养 基 A 应 在 凝固 前 进行 处 理 : ete 
AEPLARNHS RRL, POWRE; BERRA 
HR, CORTE; RES AI, aie ith 
Fl. 


如 无 蒸气 Kf hy FSAI EE, (LRSM BE HT | 
HK, ANNA MRA, 灭 菌 工 小 时 ，18 小 时 后 ,再 
进行 第 二 次 灭 菌 ,可 收 同样 效果 。 ees 
对 FART: *: ? ee 
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所 - 
> 


ieR PONTE Bh TA LIME, 使 高 
蜀 刘 杀 死 所 有 的 微生物 ， 一 般 在 干 热 箱 或 电 烘箱 中 在 160 襄 
ee ecr ea 小 时 ， 朗 可 达到 灭 苑 效果 。 ras 


& Ci) RIL IEEE 每 3 _5 1 OR, 
eee eae ,然后 援 太 干 热 灭 菌 箱 或 电 烘箱 内 ,以 备 
《iD 明 管 灭 菌 前 也 应 洗 净 , 烘 干 ， 并 于 吸管 吸 口 处 塞 少 
量 禄 花 以 过 滤 空 气 , 每 只 吸管 均 用 箔 包 肉 后 装 太 铁 简 ， FEA | 
FARRAR 
q (ii) 灭 苗 箱 箱 门 关闭 后 ， 通 电 加 热 ， 使 温度 上 升 ， 到 
是 160°C az, 调节 温度 灯 持 在 160--170°C RAIA 2 小 时 〔 温 度 不 
， 宣 再 高 ,。 以 名 纸张 棉花 烧 焦 )。 
(iv) KAS 2 小 时 后 , 关 断 电路 ， (iH HE Ei BEE O° CL) 
这 始 可 开头 (防止 高 温 下 的 热 玻璃 突 通 ? 过 区 本 本 全 的 生生 : 
(v) 灭 好 菌 的 器 下 ,取出 备用 。 
如 无 干 热 灭 菌 箱 或 电 烘箱 ， 培 养 阵 和 吸管 同样 可 放 入 蒸 
EARP ETT ART , 
3. BAHAR BERR 
Ay“ MEE, SAMRAT, ere A 
MSF, BA KD A RRA AANA. 
1) MARANA Hat RAF: 
BRAM: Pi Ai eb ae A 族 分 离 时 可 


16 


i AEM BR pie 
pk: (i) RARE, A 10 REAL IERK He 3 只 成才 
2 He BEF EE HAA» RRR AEA, 36 ia 
Sait icin ie nh 


Be ae ee te 

i 2 as eM MARCA NAN OOH 

。 、 国 氮 英国 笨 培养 基 , 混 与 凝固 后 进行 平面 培养 S 

| 菌 种 的 培 关 i a ER AL, 

 95—34°C 保温 情况 下 /3 一 4 OT 5 29 BE 加 

| OT 天 后 渐变 为 村 神色 ,此 即 辕 氮 郑 .有 

, 菌 种 的 检查 : CLAM RARAR, pene 
ARR ATER A, SRERTE, SL — Rey RII 
。 膜 , 如 以 石 碳酸 往生 染色 ， sail 色 深 年 色 ， AIRE | 

Be 、- 

SREB: 

Ci) BHR: eee eee 
水 ， FL OD a A a ,在 水 
PRS eR RF 

(ii) AE: RHA ESO, seit 

| PH AOTRTEL25 TARY by PAR PRUE at es EIB AR 

Lng 路 itv, 

(ii) RA: WAM MA iF ES 使 ， 
” 复 盖 全 部 涂 面 。 染 色 一 分 血 后 ; 倾 去 染 液 ， FASE ee 
BYE PR ZR PRES HIE, Ta Gett. we 
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-二 ， 保存 的 菌 种 ， 每 两 朋 妈 应 重新 移植 一 we 


a : 
ee i 
ea ‘ 本 


ee AR 


ag 
信和 和 的 分 次 
FS BURT. | : te oe 
Ci) REM REED, feJeMLaRbeR sem A ie 


PV) ab EN ES ef 


baie Ce 


(ii) HRT %5 酒精 中 2 二 3 DH, 再 移 A 1:1000 


* “pment 3—5 Fp GDA ALPE INT. 


Gi) RTI AT HS, A KR 
水 中 ， VES ACHAT RPT AT AA 


2,394, PRE EINE), 


Gy PRAT FRET PR: 
Gn 取 三 套 灭 过 茵 的 培养 四 ， 注 明 了 2.2.3， 用 灭 凋 吸管 
NN AEH KA FL et A. Bi: 
(ii) FUCA STII RO AIS, BR 


EAP PRS PHT SKIBA, ee te 


Fy, BN DOTS a ARCHES ZN BAF 
(ili) 用 灭 菌 接种 耳 移 冒 二 耳 菌 液 于 第 2 培养 咀 中 ， 与 


| KEARE, BRAVECR MATES 3 RO, 


Civ) 475 MP BA HUBER ARI FRE CAI RAHI 


45°C #5 ZEAL RY ， bial 液 在 培养 基 中 均匀 分 散 。 


洽 凝 后 进行 平面 塔 养 。 
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EN Metiser. sents 25__s0*0 THER, ee 
4 REL CM, AAT. A 
j RRNGIAME: TIT ERLE UI A 
| EAOUMRTAE, BATT ALA 
围 , 胶 粘 物质 可 用 巴 偷 氏 桨 液 着 色 30 BOSE, SORIA 7 
_ PER RA DOH BEBE Soi 74 
it eR, REA A : 
HAR. HEME: | 
(i) R-SSRHNRAA, ATE 8 FE AR fl 
MP Ave, ATL. : 
7 Gi) 选择 相 适 应 的 豆 科 作 物种 子 10 BL, BERIE UL, 
“然后 吸入 工 毫 升 混 好 的 菌 液 ， 使 每 粒 种 子 均 挤 有 菌 液 5 a 
Gil) KP 10 RT, BEY PH 
-在 7 一 8 的 移 砂 内 ; FAIL 10 BOR APP REMOTE, te 
另 一 盆 具 同样 条 件 的 硼砂 内 ， 以 为 对 照 。 
(iv) HATER, BSE RER BK, AMAA 
营养 液 @, 两 周 后 比较 两 谷中 植株 的 发 育 状况 RARE 
成 的 数量 、 大 小 及 生长 部 位 ， 如 接 过 种 的 根瘤 发 育 度 好 ， 则 
襄 明 这 类 根瘤 菌 为 有 效 根 瘤 菌 。 
菌 种 的 保存 : MACACA, ORAL 
SRE. 


NRC ae pe ~~! 


@ RMF: KOls5 %, CaCH,PO,), 40%, CaSO, 15 — 
克 ，MgS045 3, FeSO, 85%, HeBO, 1%, MnSO, 13, 将 于 述 成 分 研 ” 
成 粉 状 ， 混 合 均匀 ， 称 工 克 加 入 1000 毫升 水 中 ， 邹 成 营养 液 , 因 各 成 分 不 会 深 - 
Fok, IR RRA ° 
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itive ta RCA La 
sy ell ee aan 


rer ae os A ie 
& RFR: 常用 的 有 两 种 方法 : eee 
Ga 固体 培养 RA BET ISIE, 瓶 中 雯 养 基 
| ” 轻 过 灭 菌 、 冷 却 凝 固 成 平面 后 ， 序 可 开始 接种 。 接 种 时 一 般 
”三 人 协同 操作 ， 一 人 执 克 氏 瓶 一 人 将 菌 种 自 菌 种 管 移入 克 氏 
瓶 中 ， 一 般 每 管 菌 种 可 接种 5 一 7 NEE, BERIT A 
“到 无 机 操作 因此 常 抬 关口 放 在 火 燃 上 方 附近 进行 工作 ,和 
ES 


m4 47 RMR 
“操作 方法 : AA RARE 将 消毒 的 死 邯 水 吸 大 菌 种 
管 中 ， 括 动 ， 洗 下 菌 音 ， 合 成 湿 光 曾 液 ， 吸 取 少 量 搂 信 克 到 


和 
: 


瓶 中 序 可 。 
(ii 液体 培 养 ， 液体 培养 与 固体 培养 原理 相同 , 但 液体 
培养 以 震 水 培养 或 通气 培养 为 和 家， 这 样 可 以 加 速 兰 休 的 繁 
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Metis tty ae TT te | 
Sng soo, nc mop 


”- ~~ 
pay Pate, ss P 
sn Se eg pt i at, 
Pi tae aA gel a 
7 


one Tecantr opera 
态 ， 检 查 方法 与 前 同 ， 移 检查 确定 其 中 没有 任何 杂 菌 后 ， 朗 ” 
可 浴 交 接种 室 进行 大 量 的 繁 苑 ( 如 系 固体 培养 习 忘 先 加 灭 菌 


“水 制 成 邯 液 后 适 交 接种 室 ) 。 genial 


下 4 大量 接种 操作 要 点 
繁殖 好 的 种 子 菌 就 可 接种 大 大 量 培养 基 砷 进行 大 8 as 


“ 殖 ， 大 量 接种 用 的 培养 基 ， 液体 、 固 体 均 可 条 用， 接种 时 保 
”总 无 菌 操作 。 接 种 时 有 关 操 作 要 点 如 下 : 


(1) 接种 量 : 接种 量 的 多 少 ， 直接 影响 窗 体 的 繁殖 过 
度 ， 接 种 量 大 尝 殖 快 交接 种 量 少 繁殖 慢 ， 但 接种 量 的 多 少 还 


eT AT RO EA, fil 1 Et HAR 10 12, HWA 100038 ~ 


升 液体 培养 基 接种 50 一 100 庄 升序 1: 10°"; 
20 BEA, REWER 4 
ROR, CARRIE 
为 原则 。 | 
(2) 接种 工具 : 为 了 防止 接种 时 
杂 菌 的 沾 污 ， 接 种 速度 力求 迅速 。 现 在 
这 里 介 禄 一 — AP LAS Be NL CHB 5 SES 
5. SRL pe =: RPE A AIR EA BERET BOR 
NEARS ld KEES 


(8) HERR: fre -ecpamonsaaigly : 
题 ， 因 袖 量 季 坏 ， 下 接 影响 以 后 培养 的 纯度 。 因 此 操作 过 程 


， ， 须 严格 保持 无 凋 操 作 ， 在 大 规模 生产 中 最 好 设 有 独立 的 无 菌 


室 ， 无 菌 室 的 灭 菌 条 件 各 有 不 同 ， 常 用 的 灭 菌 方法 有 以 下 骨 
种 : AT ‘ f J 
Ci) RABE. 这 是 一 种 物理 性 的 灭 菌 方法 ; 主要 是 
”利用 产生 紫外 光 的 辑 射 管 ( 简称 紫外 光 灯 ) HET, 
“ 集 外 光波 长 在 2500 A—a800 A 的 此 人 外线 具 有 强烈 的 杀菌 能 
力 。. 册 此 室内 只 要 装 上 这 类 波长 的 紫外 光 灯 序 可 达到 灭 奖 效 ， 


ORs REARS 1—2/)\. FEAT KL KEES 


ARE, URBAN EG. 
GH) HARA AE: — 8 FA ARICA A eB 
BK, ARES, CLAM IVOHKRM, ARAB 
“器 在 室内 进行 喷射 ， 一 般 每 日 喷 3—4 KENT. 

di) 其他: .如 保持 室内 空气 的 一 定 温度 减少 灰 麻 飞扬 


“， 亦 能 达到 减少 杂 菌 沾 污 的 效果 ,因此 室内 要 的 常 酒水 拖 地 板 


YR GLABO TS. 1K 这 样 即 可 保持 室内 清 党 ， 也 可 
减低 污染 率 。 

(4) 操作 方法 : 操作 过 得 必须 保持 无 操作, A 
精 籽 火焰 附近 进行 ,以 二 人 协同 操作 为 宜 。--. 人 执 培 养 基 
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| ， 种 完 后 印 可 泛 培 养 宝 进 行 培养 。 


了 和 半音 上 和 二 


5 eee 4 
( 1 ) ER: RSF, BE SS 


oy), HACER, RSE ATRL, 59 BEE TERE, 


Tae @ Bee Us Sas A EL 
 * CAE FRAME, EPR 25— 


30°C, (R-AK 35"C 影 响 不 大 在 一 定 温度 生长 范 


ASIC, CM CMR, RITE 
OST HDL 
> (8) RE: ER. aoe — 定 
要 求 ， 一 般 培养 室 的 空气 相对 温度 以 70-80% HA, TER 
气 二 弗 、 温 度 高 的 时 个 ， 杰 可 通过 喷 水 适当 关 高 室内 湿度 进 
行 调节 。 “ = 

ee ee te 
CRON, REESE, MRS 
HAMM PAE, Bote, ERMA 
RCH, ALBARN LORE, BSE 
RT AG 4-5 RK, BORE 5 三 6 Ke RIE 
式 的 培养 固氮 菌 二 般 8-10 天 ， 根 瘤 菌 6 一 7 天， GRAB 
WERE 3 一 4 天 序 可 ， 这 主要 因 改 善 了 它 的 通气 状 癌 和 
加 大 了 凋 体 繁殖 营养 面 的 煌 故 。 同样 原理 ， 杀 用 液体 通气 堪 
FASE LISTEN HE a 

(5) BEBE: ZEA RIE PLR A ew (HB). HK 
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w=. Te Ee Fa et 


e arn 
本 é = 


qt 二 并 时 
党 BEER, RE. 


- #h OR SS 


“ 


ee eres 
C1) 液体 增 


- Git) KBE 


部 生产 过 程 都 在 发 
本 能 内 进行 ， 这 样 
大 大 节省 了 人力、 


发 酵 桶 的 构造 
AREER 6, B 
BMAP FAR 5 SO Be sat 
a Hak, tT | one 
用 53 加 命 的 煤油 6， 和 发酵 柱 的 装置 (示意 图 )。 
Rice. MATHS 尺 , 饶 的 下 部 为 水 套 , 水 套 地 位 兔 占 全 


” 碾 南 的 三 分 之 二 7 水 套 可 以 通 水 或 蒸气 以 便 痊 却 或 保温 ， 并 
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“因为 苗 数 比 苏联 多 一 信 iY ahh snatee came 
spans, diceartOARAESER, emaNERT OT Oe Me ee 
Sew he, BOW. Kk R.A AR 

ERE. RRA. BME 


ae PRR HORRNOeR KRM KR 
请 用 罗 和 不同 1 1 HEARN TERI ZE 
到 百 分 之 四 。，” | 
_ TO FRAE AAA HERE, — IRE TRIER. 
另 一 人 用 手 翻动 种 子 ， 使 每 粒 都 均匀 沾 上 上 菌 水 为 止 。 
Be) 3. ERD HP. FTP, 应 放 在 阴凉 地 方 ， 
和 局 x 妈 括 种 
> 六、 注意 事项 ， 
1. ERR RBA A BES, 
gs adie BR TE BL WY EDA BE RE» BG LER ER 不 使 用 
eo: 
PREECE —o ME ARS, “ae 
etapa pails ean 
5. BERIT RIAA A RAS 
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HER UATE, MR 
BL A LR AE FRSA I EM, ei 
- 之 中 有 很 多 种 可 以 侵害 人 过 和 农作物 而 造成 各 种 病害 ， 称 为 “ 
AEWA; 但 也 有 不 少 种 类 在 医学 、 工业 以 及 家 畜 和 农作物 


”的 生长 上 具有 优良 的 经 济 价值 ; 称 为 有 丛 微生物 于 


HUET 5406 制剂 是 从 土 琅 中 分 离 出 来 的 二 种 有 全 的 放 
元 ， 绝 过 人 工 培养 就 成 为 能 防治 农 作 斩 病 才 双 能 促进 农 
作物 生长 的 抗 生 菌 肥料 。- 


二 、 抗 生 苗 肥料 的 制备 过 程 、: 

。 抗 生效 肥料 的 制备 过 程 并 不 太 复杂 ， 只 要 党 所 最 基本 的 
操作 技术 便 可 以 制造 了 ; 4T ene | 
过 程 简要 标明 如 下 : 

抗 生 获 馆 士 母 剂 制备 图 解 : 
pd | 等 管 培养 || 菌 种 扩大 培养 |- Lol. ee, 
DURA IES ail 2 


oe 


取 土 过 能 上 
| SS 1:9 ae] eae |_| ae Ban oe” 
Eo Di oe | URE | Bey a 
: TRAD PAS A SS NER ET ait. 
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3 Perry 从 图 可 以 看 出 ， HCAS 
gu Fe AR SPR AIR 生产 出 符合 农业 需要 


， oe PS aL : . ‘i g : ve i 
me * oa eee 
(RRR N Ret: Ee Gate 
a) HOPIULIUERUE RATS SEM, JMET: 
FLOW AGH ERRATA, OEE 
在 人 工控 制 的 条 件 于 大 量 生长 楷 殖 。 培 养 基 的 种 关 很 多 ， 抗 
APR 5406 所 常用 的 固体 培养 基 有 两 种 , 序 局 欠 警 培养 基 和 蚀 - 
。 士 抽 液 培养 基 。 | 
1, 马 给 昔 培养 基 的 配制 : 
CUA RB ATE: Mee ae 
pie SO PPAR SE) eo 20058 


Se hh ae oe ie ROT 
Pe . | 18 Fi 
水 ， 1000 毫 升 


“HBS UREN BOMB, vk 1000 毫升 才 沸 中 小 
时 ,用 双 层 秒 布 滤 取 并 液 ,再 加 入 洋 荣 胶 及 精微 续 加 热 ,使 洋 
， 妇 胶 完全 沙化 并 补 入 适量 的 水 分 ,使 其 容量 始 罗 保 持 1000 2S 
Ht, ARREARS BERR), BERS AK 
RAS AA IRE A, ALA 
PEAT AEN SR AHE, Fe COIR AIR AUSE 20 毫升 作 平面 扩大 培养 
| «ZA RE RENE VIANNA Hie 
和 3 死 菌 后 保存 待 用 。 
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x ie hats 


i. tr 中 , 在 150°C 保持 2 小 时 或 在 AM + oe 


Oo re i Se cal 
soft seranceugle 


stints! own 

121°C is) JPSA AUTEM, 一 般 是 16 BE LE ITO 80 Ay SHOT » 4 
| REIS AMON FTA, RAL URE 
降 ， 当 乓 力 降 低 到 内 外 相等 时 ， 再 将 盖 打 开 ， RCE HER yy 
WT TPL BUELL, 待 其 凝固 后 序 可 使 用 。 
(3) SERGE MLK ERR DRE, FRADE, ， 


小 峙 都 可 起 到 灭 凋 作用 We 
aia: HE ACA RAZ II 
BANC NL 5B LAE ERIE Ae 
加 热 到 15 WHEE JAF 30 2 RENT, 
2, BHR ALR: 


wN EO e aes i 


局 ‘ f 
Ee re ee Pe Eee 
本 


《成 分 及 配制 方法 : oh | 
Og ee eee ee re 3 
MNT BE ， Re Re soe a 
TC ROT a) 
eee 

Pras BR SS re ae 

bea - {ooo BF Ae 


4 30 ILE 500 毫 乔 水 中 煮沸 中 小 时 ， ss ab i 
hE, FGA ME MA BI 500 4 a TAA I 再 将 此 
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wR wee -起 ， 反手 和 食盐 放 入 ,微机 加热 着 加 入 适 量 的 
ks Pr EE 1000 EA i i 2 UREA Y ie 
aa ville , i he 


Ger 全 
| 


open Wick), gid 让 
ee ene PR OIAE TR 
|. 接种 5 JAMO RAY 5 ETE ORT 

MRA, 搂 种 在 科 面 培养 试管 内 ， EBV HO. 20d AE 

ABEL, Fe IK ta) here FMRI RETA Pee ag 
E |) Ba Gia: 将 接种 好 的 试管 , 数 个 捆 在 一 起 ， 族 在 
a 30°C 的 温 箱 中 进行 培养 5 天 后 ， 笠 面 上 即 长 出 满 铺 表 面 ， 
和 Oe | ee 


”3 三 ) 凋 种 的 大 量 培养 Bete | 
es BERLE SRA RACHA SALE EPR | 
AE DORR ETRE EL, IRAE IIR 04 AOS eo 
g. Sb aa AAAS, AD 
HR ODL EDR. ASRS PRET, je RRA 

er I CS DVR SAUE A. | 
ae Lig, OPA PE RARE WRT Re, 则 要 在 
7 EPROM CUTE aE, ALG), 并 且 在 操 丰 时 ， 工 

(PMA WER AM EID 


i ees ORE ns 3 ERAT se Pas RE A wit 
5 RBARBG 50 RPA GET ORR aE, PITA ESR BAS Fak OF 
7 OE AREA SEOSMEIR SHR, HSA AAC. 内 
(四 ?) 抗 生效 原 母 鲁 的 制备 ; 
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a». vat, “PRESSE ROR AY 选择 ， 
(1) 土 壤 的 选择 : A 有 
x eget a FFE DG 2 iA ag i 
AY ABET 5 T TL, Bel A Ze a8 管 - 3 
PUN ML ei tenoatennedeaee 3 
良好 ,一 般 的 荣 园 十 \ 大 田 十 ,森林 土 : 果 园 士 .路 边 土 `\ 河 泥 基 
AVILA HARARE Ais A i a a 
取 土 的 深度 ,大 田 土 可 取 到 1-16 R,RALTRA 152.0 
， ， 尺 , 其 他 地 -一 般 都 可 取 到 1.5 尺 ， 它 们 对 抗 生 亢 的 生长 和 表土 
1 ， 毫 无 差别 , 关键 问 题 是 要 控制 土壤 的 水 分 ,与 其 坑 主 壤 肥 沃 程 
度 是 主要 条 件 ,不 如 裔 土壤 湿度 是 决定 因素 。 如 果 土 琅 赤 和 干 ， 
则 抗 生 郑 的 孢子 长 得 不 多 ,颜色 成 淡 灰 鱼 ， 如 士 壤 坟 刘 , 期 通 ”、 
气 不 良 , 只 在 瓶 的 上 表层 长 出 白色 的 抗 生 菌 ,机 在 串 下 层 特 别 
A TRWEAWK HARDER, ARR RAO 
湿度 (相对 湿度 ) 是 65—70%, PMT HER, WW ~ 
30%, 如 时 土壤 湿度 不 够 ,应 在 取 十 的 前 一 天 往 取 土地 点 多 漠 
些 水 ,使 其 充分 渗透 ,次 日 再 取 土 过 盘 (20 目 以 上 的 租 孔 Be 
样 又 省 工 ， 土 壤 又 疏松 ,水 分 又 均匀 。 如 果 在 插 拌 时 再 加 水 ， 
， 则 鲈 费 工 , 又 易 使 土壤 成 二 ,不 利于 抗 生 兰 生 长 -SEE 
( 归 饼 类 的 规格 要 求 :以 棉籽 饼 为 最 好 ,各 种 麻 籽 饼 ( 如 大 
订 、 黄 廊 \ 胡 麻 等 ) 也 很 好 , 豆 馆 ,花生 饼 由 于 油分 多 , 粘 重 而 不 
耻 松 ,对 抗 生 戎 生长 较 差 (在 相同 的 条 件 下 对 比 的 六 
” 粮 籽 饼 要 用 新 鲜 未 经 证 淋 、 LT AAT ALY 
Shims 目镜 我) 部 可 使 用 。 中 
. 饼 土 培养 基 的 配制 方法 : 取 1 分 棉籽 蚀 粉 与 8 分 温润 “过 
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ee ee eres ea ee 


& is 了 在 搂 种 时 拉动 不 ore See ARAB 
ae 塞 紧 大 封 上 油光 耗 , 用 橡皮 筋 托 紧 。 
” 二 4. 饼 士 培养 基 的 灭 菌 :为 了 生产 粮 的 抗 生 菌 原 母 剂 ， 必 
SUNG ESRC eA A IR, EN HN OT 
”种 ,一 种 是 高 压 灭 菌 , 一 种 是 燕 气 的 间歇 灭 菌 。 前 者 在 有 条 件 

地 区 采用 ,效率 高 , 灭 菌 微 底 ， 后 者 在 不 具备 灭 菌 俩 的 条 件 下 
可 以 采用 ;效果 也 很 好 , 唯 效率 底 ,需要 的 时 间 长 。 | 

.高 压 灭 区 的 方法 和 局 给 昔 培 养 基 的 灭 庆 相同 ， 只 时 间 要 
加 长， 饼 土 培养 基 需 要 15 HED 40 Ay Gish 20 磷 压 力 30 分 
men, 

RAM OKALH = I Fe aK ‘i sete 2% | 
上 ， MAR, 当 煮 至 95 一 100?C 时 再 保持 1.5 小 时 ,取出 放 在 
室温 下 ,次 旧 和 第 三 日 再 按 同 法 各 蒸煮 一 炊 ， 共 经 过 三 次 灭 - 
A, FRR AERA EVES 40°C 以 下 , 即 开始 接种 。 

5. 接种 :将 局 瓶 中 大 量 繁殖 好 的 抗 生 确 菌 种 , 用 灭 苑 ( 沾 

”下 酒 精 , 革 酒 精 灯 上 卉 并) 后 的 接种 针 刊 取 菌 匈 子 35 KO 
和 平方 厘米 平面 上 的 菌 孢 子 ) 接 种 于 三 角 小 内 KOK EE HF 
~ 封 好 ,充分 斤 动 ,使 菌 孢子 分 布 均匀 IEF 24 一 302C 的 温 箱 中 
进行 培养 ， 在 夏秋 之 时 放 于 室温 下 即 可 ) 3 一 5 天 发 出 粉 自 名 
 ， 抗 生 菌 母 剂 y ， | 
> 。 《五 ) 再 生生 剂 的 制备 : 
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. 7 us Putts a dx 2) eel 
rol : ‘ 去 地 forest Resta fe 
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eC A Sea LCE 
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4 622 a 人 4 
“LDS ey IE i 00 ” 党 

“ 升 或 1006 BEF LAT RA MRA 

©, Ra TASC RD de : 

 Hyos—100°C BETS 和 Satie: (cuit uliiaen 

攻 Breer, CL AUREL ae a 

ty 1 FI 2) Ok EIS PR IERY 02-08%, 部 1000 se se 

| 养 基 中 需 接种 2 8 RDA ，“ 

DCE HT HAE EIR ADI, ee ee 

LEAR LR Hs, APTI 

TIME RUEETT RUBIO Tce ARR DATA, 

reat at Td FAH SE PS BER AI BE ee 
RAIA. ag 

SE HEA, Sarin ORBEA, oe | 

be | ER TS eS ee 

ew. Y REM EA ie en 

> CAPD Raat: HOS ED 

* GREAT AIT RE OZ 2 

ieee Le a ai Pee 

ARENT ~ 08% % By Re 5 

SETAE BBS HOHE AIS , rss bi cae ‘ 
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= at Svante | es 
as ot bse aga Perera 在 也 区 了 (给 品 e 
BAN Y Aid a 

ays a 5 


¢ 
hd 


BY 4 : 中 《 fi 
加 BS AH YS 
~ a | re 
- 
| 和 


Fi x eK. ee oie 5 
一遍 ,以 防止 水 分 的 大 量 惹 发 , 24 小 时 后 ， 抗 生 戎 妈 长 起 求 了 ， 
。 这 时 温度 开始 上 升 ,82 少时 温度 可 升 到 40P0 左 看， 这 时 可 将 
. 莫 席 打开 ,使 其 散热 ; 当 温度 下 降 到 38°C 时 ， dy 和 
。 开始 到 繁殖 成 功 只 需 ao 天 的 时 间 朗 可 应 用 中 

2, KARE AL. SAIC Ties a 


eH, FRAO RB 1 AK, LE Rat : 
102K, MAKER, 木 盆 的 形状 (长 方形 或 圆 形 等 


”和 面积 大 小 (长 与 宽 和 直 生 等 并 不 是 重要 的 因素 ; 和 采用 那 一 
”种 形状 可 根据 当地 的 情况 而 定 。: 
83 廊坊 培养 法 : CERT UGS A si Hem te 2 20 | 
* KR 200 厘米 \ 寅 70 fii KS, SBMS LCE, | 
富 , 深 都 以 彻 硬 后 为 难 ), 将 拌 好 的 饼 士 装 太 坑 丙 ;季度 以 不 超 
”过 :30 Hy Se LAL SUE TES 
| RARE. i ee 
a) ZANE: .在 过 内 , 诚 角 或 其 他 避 雨 的 地 方 ， ay bt 


| A RE PRE ERS Be 


不 超过 10 )FLK, RA R_L NAIL C40. 厘米 ) 着 将 平 堆 
局 辕 用 木板 紧 压 一 下 y 以 防止 倒塌 和 水 众 散 失 y 其 他 管理 玉 作 


“tb 


潮 ,保存 期 可 以 到 3 一 5 个 月 ,肥料 效果 关 不 下 区。 
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STREP IEC LIE 
NS HLS AAR 让 明 ， Ht Re He Se r 具有 不 的 6 ca 
EDT. Sie : ; 
1 抗 生 菌 肥料 的 作用 . 


(一 ) 提早 出 苗 , 促 进 生 长 。 水 稻 , 小 麦 、 粮 花 、 Ue 
物 在 播种 时 ， 施 用 抗 生 茵 肥料 可 以 提前 出 苗 3--5 KR, HA 
RET, HH MLL, NZEL AA 20 天 六 其 株 高 较 对 照 平均 高 
1.2 厘米 元 水稻 在 出 苗 后 15 天 ， 其 株 高 比 对 昭平 均 高 22 悍 PN 4 


米 ,这 对 提早 播种 ,保证 全 苗 , 具有 特殊 的 意义 。 
(=) (eA, AMIE, FERALAS, 白菜 .黄瓜 


SDB RIN, KHAN, 20 天 后 生根 数 和 根 长 度 普 


瑶 提 高 ,和 白 蔓 在 处 理 后 平均 每 株 生根 22 个 ， 根 长 平均 工 8 捍 


米 ; 而 对 照 的 根 数 只 有 .16 个 、 insane = * 这 在 保证 移 - 


裁 后 的 成 活 方 面 起 痢 重要 的 作用 ， 械 为 以 后 的 生长 打下 良好 


的 基础 。 - 


(三 ) 促进 发 育 ， euyek. 在 播种 时 ) 沟 施 抗 生 菌 肥料 te 


EOE SEE URNA 4—o KR PREC 18%, BRUT AE 
HERIBEL, HURT URE IE 2—3 K, AM Hy ee 


tas 


* « ve \ 
ie a a 


ey ofits 


mex. 根据 这 点 六 NatEK 之 作 人 4 3 
的 。 


rR ees TCH a, RELI RMR Fi 
‘Ae 5A sae LEO a 
atic Zest, FSP Aone, Ta 
HE PTDL RR IRIE - 
CE) RAMEE RI, HELO 
TAMAR, PERE MEE Lh EAT TT, BORE, 
BAUR PME, Ini Lee IA AI 


Fg 
a 
J 


dN i LA EME TT i 


(WAIN, MLM ABIRD, AAP Em 


&, MRE, 在 栽培 黄瓜 的 地 上 , ATE, 
“不 仅 对 黄瓜 具有 显著 的 境 产 效果 ， 而 且 对 后 磊 白 荣 也 获得 了 
“” 今 人 满意 的 产量 ,但 在 同一 块 地 上 ,由 于 未 经 抗 生 菌 肥料 处 理 
(HR), BRER GRE, RRCT PRR RILAE - 
ERR IE EES 
T. 抗 生 菌 肥料 的 使 用 优点 been 
SS ( 一 ) RAGA I. — BED, IRA NEO, 
BRS, ii FUCA HE, Be SE ELS AE BEE 7 一 14 FR 
可 看 到 很 好 的 效果 ， 这 种 作用 在 农业 大 跃进 的 情况 下 对 于 获 
二 取 作 物 的 高 额 丰 产 方面 具有 很 大 的 现实 意义 。 
> STARTAID A HEE RE PBR 
BLASS ERE, AALS, 
REMI, Wile, Mab, Ao, EPR ERP 
射 \ 灌 浙 以 及 果树 的 外 数 等 ,都 可 以 选择 使 用 。 


118 


Yess ORAL RC SLT I, fee 
只 要 使 用 得 恰当 ,而 且 管理 得 及 时 ， feo HOTA 8 


The Fs it AE PA IEBLAY BAPE ET LY hs 
Ts ie 混合 使 用 消 劳 力 , Hi 合 洁 昌 数 率 高 。 seat mt 


Re spite ct 


ABSA TE Sle: ts te ae 
ROUT ias MEOH N PK IRS 

| PRAT A SIR, A 008 ee tee 

ei WS Shh PSE ES) ame 

& RARBUE TRB. 在 360 HARE BHA, 滑 


. sg ’ 

c r 
as ne 
“ae ee 


a 


ye, te RTO, 就 骇 证明 ， ees +, 
- DET PAI AT BE A 


7 
er 


TAREE HES) 50 斤 和 0.5D A 666 B25 FRA MARAE — a 
“666 REA TEM LL, Ze ARTE CMON) RI, A ORS 4 
666 毒 谷 高 出 22%. 我 们 各 为 ， 用 抗 生 落 毒 肥 求 代 蔡 666 毒 ~ 
eS ROCA AH CAE TREO s 
me. ， 汪 攻 请 oS ms 


而 直入 用法 四 
SHAE FOE i RA AO 5 


SAE 


> Dom KIA Af) 0.5% 006 Ret? 9 He Fy EN 60 Fy 


a ， 很 多 作 ewan Hk 范 用 搞 生 人 肥料 , 亲 
区 人 sii ea, 现 将 这 些 作物 的 种 肥 使 用 方法 介 帮 如 下 :， Ei: 
SC) KWH: SRE SRO BSCE 
hg OR co MBER, REA hy 随后 即行 播种 ,水 
” “ 称 便 可 以 提早 出 苗 3 到 天 ,而 且 幼 苗 整齐 , 色 深 焰 , 未 施 抗 生 


Bit 100 rg LCR 20 Fr) +2 FF 0.815 060 8). y 
oat Coit: ean 


ay 7 


pe 


RARER, aH, OF ER 
SRR. 


(=) ARE, Bee, Heme 


ea, GER 16-27}, HONE, 每 畦 ( 寅 3 Ry $18) 
TRUER 3.5 斤 ， 刀 本 肥 料 不 德 下 土壤 ; 与 种 子 搂 触 后 


a 


«SPA we A BOA TE HM FAI REE 
8 (2) 小 考 . 棉 花 \ 平 米 、 谷 子 ,高 梁 、 麻 类 、 豆 类 等 播种 时 
得 播 种 海内 施 信 护 生 画 肥 料 5 斤 / 示 ， 可 以 提 时 出苗 3 
， 天 ,减少 病害 ， 幼 苗 粗壮 ， 代用 护 业 南 权 林寺 这 星相 白 可 惰 和 
FB hh HL. ; 


(四 ) EAE. ei. AIR ER VE PED, en. rae ae 


ELBRIERS, 直播 时 抗 生 菌 双料 也 不 要 SAF it | 


出 会 产生 不 虚 后 果 ， 使 用 量 和 方法 与 上 面相 同 。 
“了 II， 移 态 肥 
“RG, Be PERE EM SSB, 

Hepa A HE 10-20 Fe, , SAE a ak Hy, CEP A He A, BE 

WF BT A BE A 将 肥料 BRA LR - 
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Ss a wa ‘ 
Fs De: hg ‘ 让 
ry. ren oP ve 


; 2 


ee 
S i eS 3 ee J a ee : ya: 


GE IER PAS ATMO , 


Tk MS 可 aes 
ic EN RI yy. 


Oe Pst sire ee 


MkeE Tn | 


IB, TRA ARATE Hen AB 


和 Fi a RR HF RL 


ee ee eee * 4 


施用 时 最 好 精 合 松 土 流水 ， as 追 施 量 
每 南 30 一 40 JT 

RARER IPE RO ERE 
i, REPE, Whee, Bhat he bik. ieee 
4, He FAS ERK 30—40 FF 


Five Hin RK, BBE, BOM AES, 如 果 掌握 


有 利 时 戎 追 施 抗 生 著 肥料， 浴 效 果 是 非常 显著 的 5 苑 肥 方 法 
是 先 开 沟 施 后 复 土 一 十, 或 株 区 撤 施 后 精 合 中 赫 松 士 \ 灌 水 ， 
使 用 量 要 看 作物 的 种 类 和 发 译 时 期 以 及 土壤 肥沃 条 件 而 十， 
一 般 是 30—40 iF; ‘ 
Iv. ce pel ee A 方法 hick 
先 将 抗 生 菌 肥料 1 GU 4 Ge iz 泡 24 小 时 ， 寿 经常 报 


动 ; 绝 过 过 滤 取 液 待 用 ,过 滤 后 的 淹 子 仍 可 施肥 ,效果 也 很 好 。 
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are, 种 子 处 理 MS 
一 本 条 BEA 48 小 时 ， RA 2 


SS 了 j TD 
A a ad a vied ? ‘ -= 


的 hey 7 18.100 FF 9 Eieite 100 Fr; ite patto% eS 
pes 四 嫩 小 时 后 , 将 种 子 取出 进 
。” 行 失 误 老 乡 一 般 用 水 泡 几 天 后 进行 THU), HSE AO ve 
二 “国电 可 以 提早 发 蔚 2 天 。 es 
(PSC FAD ce ft AS AE HH BE BE vt Cone ie 
RD BRAT IER, BOLI FTE a 2 8h er 
* Bratt, PBDI M 45 儿 的 发 病 率 降 到 59 。 
0) ROR ALD: 4 BE HRS AH 12 小 时 ， 出 苗 也 提前 1 一 2 天 - 
SEU PA PEKKA FE 9% (1957 EAM), | 
SEAL URE RRO Ae, FERTILE 
HA We He a BE ITAL, HATA, 否则 时 间 
“未 长子 容易 出 问题 ,抑制 发 芽 。 ”下 


: fs. fs r ny oy 2 
4 L. z 
TH Is JE Tae a 


e Czx) 幼苗 处 理 - 全 
z 水 稻 在 移 栽 时 将 稳 秧 浸 在 工 A BEL RH RE 1 小时; 
5: BUEN tL, BEL, 促进 生根 。 - 


tc ea ee ec tL a ae 
. Ny 可 以 促 有 过 生根 比 对 照 高 12% 5 WORE BE HT IMA 
ag: 0.001 %o 31 SERRA, 则 刺激 效果 更 好 ， 这 到 底 是 什么 作用 ， 
“ 街 待 进 二 步 研究 。 : BB AP aks 
Hi RAVE F 1: 3 BE Oo NI HS 
根 较 共 乙 酸 处 理 者 多 而 早 , 地 上 部 生长 也 性。 
(=) 其 他 方法 
a 


». 浸出 液 喷射 : 抗 生 郊 肥 料 浸出 液 喷 在 植物 上 ， ERE 
Water (ERE BH ARAN RAAB I ee 


em a Fag MAN ih. Em 
ARI ACHR AE, TERE 
“上 才 是 最 理想 的 。 a 
ye oe See TC, ae 
“于 些 作用 "但 缺乏 研究 ， EMSA: Witter eK 


: co ifs 


es we Hin LISHETE RBA, Hee 
OF Siti, “onan kane ts ee 
eo (LEER ic (a ECO ape 
可 以 采取 灌注 的 办 法 , 需 进一步 研究 。 Be 
4 tiAERIEL EPA: 根据 报导 ; sD NEL PARA . 
MAE AN EA TAR, BLATT | 
Fay 但 这 可 能 是 技术 上 的 间 题 。 
V. 使 用 抗 生 菌 肥料 应 注意 的 问题 ， 
(—) 抗 生 菌 肥料 是 一 种 生活 着 的 微生物 肥料 ， 因此 , te 二 
BORE TA REIL LURE BLUE ARIA Hh 4 
ALPE BER LE ERA OAL, PAE AE HERES AA ARP a 


oe 
4 . 


gw a * 


HEA eh FT AE LH ET AR, “4h 
ea ) A A 2 RU EARS, 这 样 对 4 
ALTACE LSE Th HY ERAT A. | oo 
q 


(三 ) RAE Ur ENE SHAT EL, Beth 
FRR, LTR 
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ge HE BE nant 
4 i * (aye TE 肥料 可 Hi fs 0. 596 666 eh, 50 FR 料 加 
He. - 0.0 三 斤 混合 施 大 士 中 ; RRA DAN, LRAT, 
RR: oak 
AT Bn RANR CRIA ON PHT 多 
_ 重要 的 工作 目前 比较 合适 的 保存 方法 有 四 种 。 - 
《一 ) 试管 密 开 保存 :一般 雷 种 在 普通 培养 基 上 保存 固然 
| UE ak FRILL AL BTM, 经 常 转 管 不 仅 在 材 
料 和 经 济 上 不 合算 ,而且 代 数 塌 得 越 多 ， 也 越 能 使 其 退化 ;所 
以 防 正 培养 基干 燥 的 办 法 是 密封 试管 的 管 口 。 密 封 的 方法 是 
将 管 PLA Ae AS RT CERT DARE 1-2 
BPR TAREE RI, 4 
(CS) MLR Fe: 用 合 水 20-25% WHEL: 6 Hee 
Et, SRNL 1 磷 压 力 的 高 压 灭 菌 锅 灭 英 三 小 时 ， 
隔 二 天 再 灭 菌 一 次 ,将 菌 孢 子 粉 天 下 搂 种 于 哉 管内 , 塞 上 棉花 
二 在 冰箱 中 进行 保存 待 用 时 重新 分 离 管 中 的 菌 种 。 
(=) FIRE: 用 水 洗 去 四 砂 中 的 泥土 杂 贸 ; HEAR 
“大 试管 中 :67 克 在 160°C 的 烘箱 中 保持 23 小时, 待 凉 后 刮 取 
” 苦 移 子 粉 接种 于 其 中 , 放 于 冰箱 内 ,可 保 3 一 5 年 不 死 ; 用 时 从 
管内 重新 分 离 。 
(四 ) FIT Re: HMM A 5 寸 的 下 哎 管 在 籽 头 上 进 
行 灭 菌 ,后 将 一 端 持 于 ,然后 将 干 和 子 从 另 一 端 装 从， mrs 
| “并 放 于 冰箱 内 ,这 样 也 可 保存 很 久 。 
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. #ARKE EE 


MLO AMT, TRE AR 


进 中 产生 的 ， 是 植 病 生 物 防治 研究 中 派生 出 来 的 。 ;这 种 肥料 


AGtUER SER E—PAEWCORT A, BREA)» a 


RRL EL TARE LIL 
“病原菌 的 生长 或 杀 死 它 , 除 了 有 防 病 效 果 外 ;对 农作物 有 刺激 
。。 生 攻 可 的 作用 ， 从 而 可 以 提高 灾 作 雹 产 基 。 因此 在 农业 生 、 
| 疡 芷 可 以 大 量 应 用 。 CE Ree 


第 一 步 : AT A, spre 


(ME). 
Bo bee BARE BOR LEE 选 定 或 取得 久生 


as ee ie ioe oe 


说 


«WIAA, FUT SES FREE TI PR AE 95 


30°C 恒温 下 培养 3 一 7 K, WER, 部 可 做 生产 之 用 。 


一般 培 养 基 有 : 

1) 9, SERIE CORBA 
eae ae | 4 20038 - 
OW 20738) 

a Ay Se 1 
Ae oi : 1,000 22F}- 
pH=7 7.0, 46 15 BALE AT FMR 20 Zt 


120) 


— 


es ea eee 8% SBA 20% 
‘ae fe ik RE rae Bee 
By ke Dwi Coiba IR Re 1, 000,38 7F } 


i 


p= 9, 在 18 WD Pia 20 分 链 。 


eee eee es rit RE HER 
站 和 
a eee 村， 用 振 落 或 通气 培养 ,一 般 在 ， 


—30°C 的 恒温 于 培养 3 一 7 天 ， 视 菌 种 不 同 而 异 。 


HRMS TH TL, ALATA TE 


eh 
a TAFE ia: 


es a, re 
Te 0.2 58 5 P ,1,0008E Ft 
0) MIMECAIR FOE RSE: 


棉 叶 Lone SFA Bo HHP, 1 ee 
KO. 063 f+ mR 30 3% 


SMgso;" (CoB H WR 1,000 FEF 


FeSO, 0.01 5 


“epee ty 4 


| | IAAL TFA ao or 
1) LGR, ALS ‘ 
PEC LOEL TD 1 


石灰 0.3 CTE IR aI KIM H URI) 


STE o> ye cg ee 0.3% ‘ 
38 ate. AIRS 03% 
3) JE 8h BS ea 
I 8S 0.3 
Se a ， KR 0.8 
an BR 站 -0.3 养 


RIDE: 称 取 各 种 配料 ， 抑 与 后 ,加 未 使 成 这 干 及 源 奖 态 ， 
“(OB EIS EL, 触 之 即 散 ， 含 水 量 25—40% , pT 


ome fe ste se we 
RRA EE BRA — ip 网 


而 证), 在 巧 磷 压 力 下 消毒 1.5 一 2 NI BEA TH 5% PAH F 


abi ARAB Hh (58 x 26 x 107A AREA 人 
接种 方法 :可 采用 边 倒 饼 土 ， iH Ry 
| SEMA (LAE BEB IB RE SETS AR 


< 
4 


BL ARE LE NR FLO RARE LAV, IO be | 
或 培养 液 倒 入 洞 内 。 搂 种 后 将 盖子 盖 好 ,培养 在 2 一 275G 保 


。 肖 室 中 ,注意 室内 清 党 ,不 宜 去 翻动 ， 以 各 污染 杂 菌 ,47 天 
“长 成 后 可 搬出 包装 使 用 。 

抗 生 茵 肥料 制造 示意 图 ; 

i ALVA PF FI) C1) 种 子 培养 (2) 角 土屋 剂 培养 

《3) 抗 生 菌 肥料 (4)。 
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wo ee, See eee 


oe e 


。 宁可 je 们 份 石灰 或 用 s 份 肥 土 、3 份 版 有 、1 OME, 
0 号 份 石灰 (也 可 用 饼 土 尽 剂 的 配料 )》 混 和 后 加 水 押 成 中 干 中 
温 的 状态 ， HAASE, Hei 4 一 5 寸 厚 , 经 过 4 一 5 
a 天 用 于 田间 ， 在 天 气 胜 和 时 ， PA SERV MF, 不 用 堆 
Om. Bo 


= tit UA 方法 
“目前 抗 生 菌 肥料 多 用 做 种 肥 ( 撞 种 浸种 )， 也 有 用 浸出 液 


chit. eS eA RARE A TE, 
RRR HLAEATIE IH ELA, BBR. 


REA AMAR RMP: 
1) Xb HP BF 5406 号 抗 生 获 肥料 时 ， 最 好 分 别 在 ， 


HERD RAE TPAEM Hh HEA, AT REE EAE 40 —60% , 夫 产 20- 


10% ( FABIA 60 斤 棉 子 饼 )。 
2) 用 抗菌 饼 士 浸出 液 (1; ORE 2 24—36 小 时 ， aa 


MORI 80% 以上。 


3) 878 号 抗 生 菌 饼 寸 (用 等 量 ) 摆 种 iat » aR 


) 病 发 病 率 66.3 驳 。 


4.) 1378 ic cA RHA a be 


FRR 62.3% 。 


Hi: 878, ISTRY RNIE EZ MMAR CET 3), 
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EWS 8 Fal az 


Big 
bi eta 区 


i Bog Mae: 局 二 入 
= ee 号 We , 8°90" omer 
Moos weal | Begins a 
Beta os ye ie 
4) ae aber 1b . 
Soy } 
SEAT by BEA 本 
yee Re > Myo see! 
{a} £5, Oo porn Ss 
a ces Bee °S 
rh PSear ht Wey rat 
Nae aoe lua) =| TENCE URES 
T 


36 ae 
at We 


HAO INLE 


4, 


kw m 


ae 4» 
wie > 区 
MERELY 


—-- 


=? 
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iv 
ye 


bt 


he 
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BRE ‘ian 


er ee ser per fie 
RE BEF TLCRRROTIR SLE TIO ORES F, 1955. 
_ VSSRRRATE- Th, SECRRMRAT HHT 
TBR FP 5 AEM AD SHOR AY, 3 种 系 从 外 地 引进 
: ” fe AEA NAR, RRL eB 
用。 从 今年 生 月 14 日 的 中 国 青年 报 上 看 到 “人 金 局 乡 青年 大 胆 ， 
创造 , 抗 生 菌 肥料 哉 制 成 功 ”-- 文 后 ， YH A, RIE 
有 必要 将 这 方面 的 东西 加 以 介绍 ， 希 望 大 家 帮助 我 们 进行 这 
THK, ARATE SCRE HHA, PEARL RR ER 
fF, UAE HET SEH ER EMA DET RS Te 
—, REBREMER - : 
Fe AUER BEAR EA SEIN HEAD RE RE 
RAIMA SAVE SRAM. ERMA, 
“加以 提 和 纯 , 即 可 获得 抗生素 。 抗 生 素 除 能 杀菌 防 病 外 , (ATE HE 
” ” 数 动 秆 物 的 生长 7 促进 早熟 和 纵 加 产量 。- 这 料 的 抗 生 菌 , 以 
土壤 和 饼肥 繁殖 ,用 来 拌 种 和 作 肥 料 , 旗 能 防治 作物 的 某 些 病 ， 
害 又 能 翰 加 产量 ,所 以 称 它 为 抗 生 菌 肥料; :我 国 现 有 的 抗 生 
- 、 英 肥 料 , 均 系 帮 线 菌 的 。 和 站 茵 肥料 是 利用 根瘤 离 \ 固 气 菌 \ 矶 由 
亢 : 竺 酸 盐 得 菌 等 在 土壤 中 国定 气 素 、 活 化 磷 、 细 等 特性 ,把 它 
- 们 分 别 与 泥炭 或 黄土 互 煤渣 等 混合 起 求 而 制 成 的 ， 它们 均 属 
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aan 


BIR cine 是 SHR RAZ I 


强 ， ani eh ES TR, 
# 1. eer te see a ee: 
| (1056-58, BiRTaeeBE) eee 一 


(>) 、 和 三 号 vs 


ROUEN << 208 | 205 


210 211 215 x 


o 
te 
a 
1; 
"i 
o 
rend 


Wie Hi 
- Rhizoctnia Bix 


We BE HL Hi 
‘Golletotfiekan”s gossy pil 


< 了 


1 
Nanthomonas eet eal << 


B 
E : ns 
Kage 如 Per 8.0 
Test 
Et 


» 


4 
a 
: a 


Xanthomonas oryzae 


ih 4 He ea 6 
aly ee sae hed i es 
ees -aa ao 
ot ant] 8.0| 9.5) 8 514.8 8.0) 10.0 9. ; _ 
本 5 7.0| 10. 18.8195 38.0) 18.0 
Pirieularia iy cab 0.0] 9.7 11.0 38.6 19.0 10.0 8.8 0,2 
He I OT AI fe lho 5.0] 4.6/0 bate 4.6 


* ZnBE LEA YO 一 葡萄 精 一 Re ae 
SAAMI, EP 
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一 = : 


2 a re 8 lie 90% 2h) HODES AE 


Wie. 车 温度 低 于 15°C 或 含水 量 超过 20 多 时 ， 抗 生 菌 生长 不 
A, TEN RA THE, Ae Pa ME LAR 


Me FPA LAURA ET ORC RRICMLAT OE) 1, SIRE 


SEAL, 8-2 BORON Ht OPP) 1a] — 8, 2S Bl BER gi ae BE 
BA) KPO AEN LEDS, OLMIS 
Se, CORO REL TNT MES, 


过 湿 了 时 可 在 赤 阴 光 王 晒 干 些 )， 即 可 拌 大 饼 土 量 2 一 3 的 母 


& CEN Le eva THLE BIEL), PRBS, DEF se 


内 ,每 钵 不 超过 10 FT FAL SK eee eee 


 ROMWAT, =P A, CE LBC, eH wD ,  T 


ae seria cae 这 样 的 


Pt Is Kae, MALO RM, Zk 


片 香味 , 先 为 灰白 色 , 后 来 有 淡 粉 征 色 粉 状 物 出 现 ， 此 序 抗 生 


TAT. 号 时 ?又 可 用 这 种 包 圭 作为 母 剂 ?扩大 繁殖 ; BOR 
AML LAH, RAY KER, BS TRS 


RAB PARAL SG ARAL HET 前 加 以 采用 ,各 种 肥料 
DOR Ey Ri AEF ETA I, BEDE PTZ 


Ja Rt 20 BARK 1), AAR BEM, PERK 


器 ,可 在 蒸 第 内 蒸 2 小 时 , 沦 却 后 即 可 接种 ， 这 样 可 以 陆 秆 不 
断 地 进行 扩大 繁殖 ,生产 大 量 的 抗 生 菌 肥料 的 母 剂 ,供应 农业 
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oe Fy. 


a4 和 农场 的 需要 。 ASLa A RRA, 可 条 所 前进 不 
| BEAD) 法 扩大 繁殖 3 一 4 次 ec ee” ac a I 
ee - 短 制 造 的 过 区 中 ， a: i RAE 4 ay Bt bi of 
wm HREM ABM, BR Ey 二 fr hea 
Fe; ROB OF LBM BE, AMMAR, pee a 
料 未 制 成 功 ， 要 重新 制造 。 BOREAL, FRE ARH 
Bry Suk 4°2))) a = 
四 、 2: ENED SPR AO 
SEROMA DA RPO, hic 
MNAT TR: eee 


toe | FBO. HAR 211 ee er ete 
(1957， 湖 南 农学 院 》 a 


is > 第 一 让 
| PERCEPT DHA eres Lo GS 
oe tat ea frist Sea 4 
_ = aL Scr (3) *- 


: 
‘5 ea a i 网 | 
肥料 持 种 0 2.5/8. ae 4173 .88 


| * SIME .|22 . aa AQ -5 . 100 


HRM S| 


oO 0 pee 
14.4] 100]49.5) 100 isd S34 


对 祝 花 生长 影响 的 比较 4 ae i al 
(1956, 北 京 安 业 大 学 ) wi Mie See 
2 et ee 
3 esr) sateek ee wl aeee | pe lerap ee ft 
itera is 由 A! €%) i x, WH OE 站 one 
| 7 
ti jai-**** 145 | 84.8 0 证 6.9 4.8 | 51.6. 3] 27040 一 
固氮 菌 ……: 91 | 25.8 100.2 | 88] 3.6|74.8/9.6f | 262.6 
| | . Pe 


eg oe ® 4 BRO SAMIR ETA RELI 


(1957 55 PAA) — 
a ee See | 发 病 | MBE 
: . %.\%\%\% | %\ % 
eS ame 62.06 | 145.46 | 76.86 "40. ne 06|118.66 79.27) 117.25 ° 


aie 抗 生 菌 肥料 浸出 法 防 ; SERCO 
4 “3 - 1 .61957 ,湖南 安 学 院 ) 
qd? ee ea ee aes 
Me aes | iret Sezer | Scene 
PHA 210 号 商 灶 浸出 波 温 种 2 小 时 44.47 | 139,46 
Vise 211 SBN HELL FR 2 小 时 … 54.84 | 178.16 


53.50 | 168.92 


False 215 SABER 2 小 时 … 
sh 45.17 | 142.61 


Cg 号 菌 粉 浸出 液 浸种 2 小 时 


对 DRONA 2 ABE) oreo haga 67 100. 31.67 100 
x. e 
* 6. RA 5406 se scennenieh eeepc 
二 ik tae (1956, AL FAM ICA) 
4 Ait 50 天 后 每 株 的 下 
处 二 坦 ,项 eet 二 一 一 一 
: LR OR) GCE) a 时 数 ( 片 ) | 对 重 ( 克 ) 
TO 于 本 全 和 ] 4B 20.0 20.5 aT eee 207 27 
Dobe) EE, AIA Rf 88 6.0 18.0 ie 145.7 » 
稣 肥 与 抗 生 ag eee Bo |: 4 Bae |). 18.8 5 77.5 
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夫 7. ERR As 号 和 酒家 211 soem 
sleeper aes: _ oi 


十 ccm 
A, % 
Cit) 


iM Re pr 3 a ge | 
211 号 
《对 照 ) “Ote) 


4 安 -| :不 
GD 


| GB) 


14.84 
6.71 


‘| 16.40. 
7.22 


14.69 
6.71 


RY TE HR, TRAY BIT ES BORI 根据 别人 的 一 
ct eae Mae Mee te kr pen: 


用 ,能 促进 早熟 和 丰收 。 用 量 应 根据 作物 种 类 , 士 壤 肥 力 状 况 


uy 


pa 
oom 
13.40} 19.02 | 42.04 he 
"6.57 '6.68 | 66 ceo 


从 夫 中 资料 可 知 ， penne 全 ne 


| BE ARLE, RAPE FT Ps 


施肥 用 135 FP/HC AOEIE 15 FP, ARPA: 120 FF); MK, 


ROR AULA TT i 30—50 3%, Vii APRS P AR Se 


好 在 其 中 加 入 1% 的 666 粉 (0.65 一 1 多 7)) 以 防除 害虫 。 


1908 FH, GUISE 14 SMT, LVS 


oe 小 时 ， Fine TGA RMSE, FEMME 1 多 的 666 ¥ 


by), 4 月 29 目 处 理 种 子 ; OT RHE, oA 


6 肯 立 夏天 尚未 睛 , 故 平 5 AT ASA, FE ANH ELIE 8 IR, 


fe, 200 BLA, 8 2B FOr AUN, 5 月 2 Mee - 3 


NAR 8, 


从 才 8 RA, CEDAARDICMINN TRAIL FS. 用 酒家 ae 


CER ECTS HL, WOE 
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WA, SKK 5406, ANREHE Sore HH EAS LT IE 


. : 人 
ree 4 
A ey) a ij 
"Olas ale ct SO tm, 
oe by ate oe 器 he - 
a 73 


i 


® 8 RRMA RRM ALOR ca 
Clos, wh Hebe) a | 


加 =r 


7 alt Reed | a cps 交大 ex S| 


23.93 2 11.67; 


s eH 
| ene) 38.88 


4 
| 
| 
ky 


; . anal. ma ma 
- | pats ae en 
4 10 时 好 |as 6.0 sa 2) 15.0 | 15.0 
1 = 有 这 fare * 二 
of Se ed lia SG a 
ee yh iy Ce | ag 
y. fame | © | 80 | 5 | 7.5 | 2 | 27.5 
gag | : soa 
_. Ry | te 2640 0 [6.0 [7.91 5 5.0 5 | 22.6 
区 | bes cant 1 
Ee tk : | | 
| aatBpe |e iofoto lel ss aa 


HAS ATA. 农大 Gs 在 非 接种 区 内 ， 能 提高 幼苗 出 
十 率 和 减低 病 苗 率 ， 但 在 接种 区 内 出 苗 率 却 降低 了 , 潜 余 各 种 - 


* TERY, 昌 有 了 减低 病 苗 率 的 效果 ,但 却 抑制 了 幼苗 出 土 。 湘 农 


”210、211 和 南 农 As* 这 种 副作用 表现 特别 显著 ,可 见 阴 两 连 
未 的 时 候 ， LALOR, 2 PEATE, AAMAS 
’ 98 

BED EM, WZ 211 SEATNIOR, ECKMAT RG 
; EMBL REM, 但 如 果 用 '5406 ft A ELIT Ay BE EH 
C14 BEET 24 it, PTR 74%, AT SA BS 
POA AE ILA a8 EEA ie, Mil 
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ee 8 名 了 
和 fl > . ) eho 


Ss 7 ~= ~* . y 》 i ‘3 *f ¥ 
: Ee es ee : _ 
. ~ a ， |) . 
. na M Z - id wee ' > 3 
入 s af ~ . oa’ 二 
: FL ie < 
本 - é ; > 是 3 as > < ° ~ f a 
x ae ee we 
4 ‘ % 。 < a ee - 
a ~ = 人 J vm 
一 ev 
> - ~ - 二 ere a 
i é ~ 六 - ie rar Bec. its <“ 
-和 - pe 4 er es ry 
‘an 摸索 的 问题 。 更 从 ak” 
: > NT ae 
ae. r) c eeul, 和 
bay ce = 日 ,本 = 全 
so r 
可 ~4 uo? 
区 ot ¢ 


ne 


"ROLL Re AIRE, ane 1b BAM 30 eo = FA 
Hae MR 8 MYLAR, HURIMSIEAL AT, UMEIOROMTAERERE — 
, 15 RSW 211 号 和 南 农 As SHAE prey hae 
| RAR ATA El T PAH THOSE BREAEAE 
\ “的 ( 均 在 25°C 水 滩 ; 温 箱 内 进行 )， pare ce We ey 
FR1,000- Fa FH 7398). ee ei - : 


ae a 9， 两 种 抗 生 菌 二 Te aOR 
a C967, 湖南 家 学 院 ) ER 


ony She ral sa SRD NTT SE nc 

” AY UPPER, 其 换 制 作用 的 强 弱 因 Pa BP Te aS 211 号 
比 南 农 A 号 的 要 强调 农 218 号 原 培 养 液 可 以 TERIA 
NID HAT. Ce Gee FLEE: 其 芽 管 杰 | 

| IE CUE ERA 1/1028 A 
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Bem) 、 芮 液 | | va 
a a he TS nes 
NE SEHR] Usa | 1:5 | 1:10_ | 1:60 ee 
~ aS ane ee elke 13 aid a. 
湘 de DLL -+-+cerreceee oh a 0 | 8. asia 8 nk 7a} 83 oo. 99.82) 县 } 
By ce 17. 9780 82.29/41 /38. ar 07 Fi98 1648 |09.081 - 
. - ; _ 

Ay 

二 

> 

k 


¥ 


pe eh PRUs ERIE sta AA dis 
a PERT URI FR ec 4 HEL lH ED 50.3 wa 
rie eae UAL re ten 的 液体 培养 基 
Oe er per CW Ae Fe PT LI 7 
- gee 211 A TTA aN 
作用 ,精采 列表 10。 is 


从 ee ® 10. ee SS ae 
pe APR OLE Chon imac allh) 


para 酒家 |: 陈 | 湘 安 Wie ex te 这 
农 培养 波 、 水 . 


Sais 1215; Ag. Beton 
eager teers 


0. sr.08 sl 0 0 at 17/2. 089.04 080. “ish 人 99 80 oo. = 

eas: = “epg 914” 和 柔 培 养 过 湘 农 231I 号 的 菌 液 已 存放 AB, EIR” Zit if 
-中 未 接种 抗 生 菌 AOR AT 共 余 各 种 菌 液 境 养 抗 生 菌 18K, # 
ae 1,000 个 抱 子 平均 数 。 


> ay 


-此 欠 ， 答 在 酵母 -可 涛 性 淀粉 一 eR REAL mA 


FAO, 0:3,0.5. 的 湘 农 211 SWF ATE OAS, HRSG 
— STYRAC MT NE, 20a, MARA 
RGAE TAA ai FRIES, — I PS TK 30 EK, HE 
 FPBTE RHI, PAA ae bie TET 
下， USER AAR, ne 211 Bas see RE AEM ， 


FR BERR AA APA TAF FC LA aL I ST 
9 1958 年 湖南 省 农业 科学 研究 所 的 旬 治 一 号 早 粳 , 于 6 月 
PTAA, 6 月 6: 旧 检查 时 已 很 严重 ， 6 月 8 日 计算 
- 其 发 病情 况 井 进行 各 种 喷 药 处 理 ，5 KIRAN 6 AH 13 日 ) 进 行 
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’ rs SARI R Hh ee oe 


了 ee 


i Whe 在 稻 注 病 Pent TM 
Min. hee Sie: } lg ECG: ne, os a De ae | 重度 上 aw: = | i te 
处 a 7B Ba. : Be 
: FF Cae i | ance aoa 
HRCA) 人 Srasees 90 | 100 | 1.5°| 2.45} ba 
_ WIRE 3 过 号 培养 液 …………|] 85p-| 90 | 1.58 |, 2.28 snl 
农大 5406 号 培养 液 …… 80 | 90 | 1.75) 2.66) 4.48 | 
8 A UL S| «85 | 100 f. 1.70.) 2.60 | 94.25 
0.1% DAI] AUK +e 85. | 90 | 1,60] 2.10} 3.61.) 
0.05% SRE ME ssf | 80 | 1.87 | 8.00} 8.07). 12. 
© 0 OB 26 REAR BBE een 70} 80% 1 1780 “2.88: 2.11 | 21,06 
0.1% RARER - 70 90 | 1.66} 2.88.| 2.80 | 10.90 
1% SRR 80 | 85 | 2.06] 8.00) 2.88) 1 
2% Ca 2 re £0.) 85 | 1,76 | 2.78) 5.07 | 10.4 


DERE RT, AER Riki, RRB BOR ree 
yA, 但 其 中 以 湘 农 21I 培养 液 喷射 的 效果 最 好 ， 由 
| — QI SIR IRCA, PARE AEM 

CRUCADINS » FLAT EOI ATEEAT EER, 

、 HS RIP AT et CAST Pe 
eee ae 烙 果 于 表 12。 | 5 

AI A a ee, 
位 含量 ?相信 在 不 入 的 将 来 ,一 定 会 在 生产 土 应 用 5 

1958 年 在 平江 县 月 均 社 进行 田间 试验 ， 精采 起 明 用 1 4 
的 湘 农 211 Set ASA, WN DT RI, BOR ET 
Bs 用 2% FRIEND IAM, HALLE MTR Rae 60% 
Diko Alt RYT RE GRMN RR EE 
FAM BRB HE, ,而 且 能 使 水 称 生 长 健壮， 增加 产量 《资料 
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a | 
m1 12. ee 芝 的 影响 三 
a pele «1 AEE = an sae ait me 


; in | ge 10 
Re = |e | gy hh alle al 


13 2 
pA ee ae GUM AT Meck OFF aT 
i | 好 | 高 ee EEC “a 


7 
让 


vam eran anor] “本 


| 稀释 10 ff | 97. -50[ er。 50| .3. 564|58， 36|48.743|-+21, 417|+ 17.677 - 
Fz 


和 60 4¢ | 90.00] 95:00| 6.260)50.447]45.342)+ 4.984l-+ 9.466 


PA 养 - il 97. a2 54. : 5 a 504/69. 000| 士 32 a He 


ak 的 i. | 89. = ov. oad 4. waren, ade sis] £5: ae Pak + 


| 3 RR. we | 94.87), 92.80). 4.94/71 .088)60.583| +47.929| 46.262 3 


eo 7 td , 


z 


pe Mle i Beek HO | 


aH 10 ff | 94.20] 97 .14| 4.785|69.470(70,470|+44.5%2| +70.181. | 


few, 
Wy ie 


‘sss ale fr Sa tral basa oi be ee 
a eee | a 
Seas oy AS SS RR Seid Oe IEE ea Rene 


9B. a 4. ia sates mal ile 481. 


E10 18 :人 ov. =o 
| jee 00 1. fioo. 00) 8 
‘We 养 He | 95.00) 95. 00| 5605/58. .186)56. Sasikr! 全 769” 


ou 4, aah =) ‘oat cae ote 692 


96. 97} 8. aia asi 08] +52 .050|-+40. 100 


es HERE 10 1% oox 00/100. .00| 8 mu 481) laa. 14 641 — —72. | 上 + 7. 7.774 


. a 
TR AB As ine 09 95.00) 4.447/48,095/41.421} \ 0. | 0 


| 97. 50| 4 923 (62. 665,59. 410|+80. s13| +48. 429 
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[aa ED | KereEe) 


| 3h. 波 | 97. 中 94, val 5 ‘oul, 583/69. .861| 上 40. 646] +68. 661 ihe’, 
人 


a : 4 
| One r 
{Baten pe se 
"Ge \. Pi . 


SWAT fe Leak LI IH, maa, AE | 

oT BEAR AE, HELL 点 具体 意见 供 参考 ; eerie & 

1. RK Ge 号 和 农大 5408 FEI EAE IL 
BSE RU A, aR OR RE 但 不 适 于 水 田 、 
ACL BERABR REO +A, ‘eSB 但 


必须 注意 此 点 。 


2. 湘 农 211 Bate Ste nm AUN ARI, (CIA 
BT REA Ate te A, 因此 必须 掌握 其 使 用 量 。 = 
8 ZC 211 Se FRR A BS A (a, 目前 各 地 
示 制 剂 和 铜 制 剂 来 源 困 难 ， 可 大 胆 喜 验 用 湘 农 811 号 来 代替 
有 机 和 汞 制剂 和 铀 制剂 ,用 法 可 以 前 壕 方法 的 培养 液 喷射 ,此 法 ” 
在 农业 竹内 从 不 能 大 量 制作 ， 各 地 可 将 它 Ei 
ABLE, RAO AAI, MUR 
接种 培养 湘 农 211 SALT PERO, : 
、 3 湘 农 315 号 抗 生 菌 肥料 对 棉花 ， 农林 等 旱地 作物 效果 1 
很 好 ， 各 地 可 大 面积 坪 用 。 | 
4, HFK 203,205 人 
资料 ， 各 地 可 以 进行 小 型 献 验 ， EA aL th Rt 
青 和 对 产量 的 影响 。 ea, 3 
5. se mA 
宣 , 也 可 进行 比较 试验 2 | 
6, A AM RCA 
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ee, a pee 
Te 生产 技术 和 人 
用 方法 的 知 训 ; 文字 法 显 刷 辣 - 商 安 由 比 习 全 本 集中 ,大 避 电 
RS Ay SPT # oe $m RLU 7. BL we et ome 
Be ARLE eRe —y- oe 
可 能 有 很 大 的 用 处 


APR PRHB AS 


2A A 9% A 
= at 到 ii 外 版 nl tt nea 北京 宣武 门 内 了 四 ts 7 学 


(4b Ft ty oe poe ae 


| Be Saw Ss ay ark O54 =) 
AE ED Je) El) | Bp Ae LE Re G7 
I EE 
: = 160109177 BHA7S7 X 1002 1/32 Flapat/ 
fi 86,000 ER 0001—7.000 zt (8) ¥ 0.55 
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